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Un audaz asalto que protagonizaron esta tarde varios 
individuos en el local del Banco de Galicia, sucursal Sáenz 
Peña, dejó como saldo un muerto y un herido y el robo 
de una suma aproximada a los 600.000 pesos moneda nacional. 

Los hechos se sucedieron cuando alrededor de las 14.30, 
dos individuos, según las versiones que pudimos recoger 
en el lugar del hecho, irrumpieron en el establecimiento 
que está ubicado en la esquina de las calles Florentino 
Ameghino y avenida América, de Sáenz Peña, en la pro- 
vincia de Buenos Aires, amenazando de muerte a los pre- 
sentes, uno con revólver y otro con una ametralladora, con- 
siguieron dominar a empleados y Clientes, pero no al guar- 
dián privado del banco, que intentó resistirse, por lo que 
fue baleado por uno de los sujetos. El guardia cayó muerto 
instantáneamente por un balazo en el corazón, y de ahí 
en más los sujetos, jóvenes y vestidos deportivamente co- 
menzaron el saqueo. Uno de ellos saltó el mostrador y 
abriendo los cajones de las cajas llenó con dinero dos bolsas 
que portaban, mientras el otro continuaba amenazando a 
los asustados clientes y empleados con su ametralladora. 

Siempre de acuerdo con las versiones que pudimos reco- 
ger, pues la policía y las autoridades del banco se negaron 
2 brindar información al periodismo, cuando los asaltan - 
tes se hallaban en plena tarea un albañil. que se encon- 
traba trabajando en los fondos del local arrojó un ladrillo 
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TRÁGICO ASALTO A UN 
BANGO EN SAENZ PENA 


- MATARON A UN GUARDIA E HIRIERON A UN ALBAÑIL 


a uno de ellos, por lo que también fue baleado, resultando 
con una herida en la clavicula derecha. 

En tanto los sujetos que se hallaban dentro del banco 
procedían al saqueo, en la calle sus espaldas estaban cu- 
biertas por más individuos que se habían colocado estra- 
tégicamente en las cercanías. Uno vigilaba desde una es- 
tación de servicio ubicada frente al establecimiento, ha- 
ciendo como que hablaba por teléfono, y otro desde una 
pizzería que linda con el banco por la avenida América, 
en tanto un tercer hombre se encontraba al lado del coche 
en el que debían fugar, 

Todo el operativo se cumplió en muy pocos minutos, 
pero con toda tranquilidad por parte de los asaltantes, que 
denotaban conocer muy bien el terreno y poseer mucha 
dosis de sangre fría pese a su juventud. Todos los testigos 
coinciden en afirmar que el mayor no pasaría de los 30 
años, y la seguridad con que actuaban, su puntería con las 
armas, cosa que demostraron dejando fuera de combate al 
guardia e hiriendo al albañil, los mostraba duchos en esa 
clase de menesteres. 

Continuando con las versiones recogidas por nuestros 
cronistas, los hechos culminaron cuando al verse imposibi- 
litados de abrir la caja fuerte del banco, los individuos 
huyeron no sin antes proferir amenazas de muerte si al- 
guien daba un grito de alarma, De esa forma los tres sa- 


. DICE EL NEW YORK TIMES QUE 
LANUSSE RECIBIRIA A PERON 
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lieron del local caminando tranquilamente al tiempo que 
el sujeto que vigilaba desde la estación de servicio iba a 
su encuentro, mirando despreclativamente a un empleado 
que le advertía lo que estaba sucediendo sin saber que 
componía la banda. Ya en la calle los tres comenzaron a 
caminar por avenida América y al pasar por la plzzeria 
donde los esperaba el otro sujeto, alertaron a los alarma- 
dos vecinos diciendo “asaltaron el banco, avisen a la po- 
licía”, y los cuatro continuaron caminando con toda san- 
gre fría hacía el coche que los esperaba, un Chevrolet 400 
de color verde azulado oscuro, que partió velozmente en 
cuanto subieron. 


Pasados los primeros momentos de estupor se alertó a 
la policía que inmediatamente inició un gran operativo 
para tratar de dar caza a los malvivientes, En cuanto al 
guarcia del banco que fue muerto, pudimos establecer que 
se trataba de Humberto Tiber Mazzei, argentino, de 51 
años, retirado de la Gendarmería Nacional, casado, con 
hijos, y el albañil herido es Lorenzo Gómez, argentino, de 
25 años, que está siendo atendido en el Policlínico San 
Martin, de la herida leve en la clavícula que le ocasionó 
una bala, Según las últimas versiones el guardía fue muer- 
to al darse yuelta para encarar a los asaltantes, recibien- 
do una bala en el pecho que le causó la muerte instantá- 
neamente, 


ATRACO A DOMICILIO DE 
UN OFICIAL DEL EJERCITO 


AMAR”. Cabral trata de alcanzar un pase de Watfi, pero Killer, apareado con el delan- 
tero de Platense, habrá de despejar. Platense y Central igualaron en un gol por bando. (Pág. 10). 


Según la agencia Saporiti, a la que está 
abonada CRONICA, en horas de esta tar- 
de fue asaltada la Casa del teniente coro- 
nel César Campos, ubicada en la calle 
Añela, de la localidad de Don Torcuato. 
La acción habría sido llevada a cabo por 
varios individuos que actuando en grupo 
comando dominaron a los moradores de la 
finca, de la que —siempre de acuerdo con 
las versiones recogidas— sustrajeron armas, 
documentos y efectos personales, Consul- 
tadas las autoridades de la Unidad Regio- 
nal de Tigre, no pudimos conseguir la con- 
firmación de la noticia, pues señalaron que 
estaba prohibido informar sobre el caso, 
pero un llamado anónimo hecho a nuestro 
diario por un denominado Comando Des- 
camisado, nos hizo saber que se había “pro- 
cedido a la ocupación de un domicilio en 
la calle Añeta, en Don Torcuato”, Más 
versiones indican que las autoridades po- 
liciales se encuentran realizando un gran 
operativo de búsqueda. Al cierre de esta 
edición nuestros cronistas destacados en el 
lugar trataban de recoger todos los deta- 
lles relativos al misterioso suceso. 

e ASALTO Y CRIMEN 

El crimen de la señora Elsa Sotello, pro- 
pietaria de una carnicería en la localidad 
de Pacheco, ha conmocionado a la opinión 


pública. La Citada fue asaltada en horas 
de esta tarde por dos individuos que la 
ultimaron alevosamente. 

Según la información policial y las ver- 
siones recogidas por nuestros cronistas, dos 
individuos jóvenes llegaron a la carnicería 
ubicada en la calle 197 y Monteagudo, de 
General Pacheco, amenazando de muerte 
a la señora Elsa Sotello que se hallaba en 
el negocio, Al tratar de resistir el atraco 
la infortunada mujer fue muerta a balazos 
procediendo luego los individuos a revisar 
el local en busca de dinero y joyas. Cum- 
plidos sus propósitos, los dos sujetos se 
dieron a la fuga en un automóvil que 
habían dejado en la puerta y que fuera 
sustraído hacía pocos'momentos a su due- 
ño Mario Valentín. 

e SUICIDIO 

Escenario de un dramático suceso fue 
la armería “La Italiana”, que funciona en 
la calle Lima 1649, en el barrio de Consti- 
tución. Minutos después de las 15 horas en- 
tró al local un hombre de unos 60 años 
aproximadamente, quien se interesó por 
la adquisición de un revólver, siendo aten- 
dido por uno de los empleados del esta- 
blecimiento. En un momento de descuido, 
el desconocido se abocó el arma a la sien 
y se quitó la vida de un balazo. 


'- CRUZ DEL EJE: EVACUADOS 


Y 200 CASAS ARRASADAS 
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Atentan Contra 


MONTEVIDEO, 7 (Associated Press). 
— Los guerrilleros izquierdistas, tupa- 
maros, que anoche atacaron una resi- 
dencia de infantes de marina norte- 
americanos, perpetraron hoy atentados 
contra la de un jefe policial y robaron 
armas de un domicilio particular. e 

El atentado perpetrado anoche causó 
algunos daños, pero ninguna víctima, 
en la residencia que ocupan infantes 
de marina estadounidenses que cum- 
p.en tareas de custodia en la embajada 
de su país. Está situada en la zona del 
Parque Rodó, que se conmovió con el 
estallido de una poderosa granada y 
una descarga de ametralladoras. > 

Se informó que la onda expansiva 
destruyó una plancha reforzada que 
proteje la verja que circunda la casa. 

Esta madrugada, otro comando tupa- 
maro lanzó explosivos contra el domi- 
cilio del oficial de policía Washington 
Varrera, perteneciente a los “grupos 
de apoyo” de la jefatura policial, cus- 
todiada por algunos agentes, Estos re- 
sultaron llesos y repelieron la agresión 
a balazos, pero los presuntos tupama- 
ros pudieron huir en un automóvil. 

Poco después, dos hombres y una 
mujer se hicieron presentes en una 
residencia de la calle Arocena, del bal- 
neario de Carrasco, y presentándose 
como adquirentes de cuadros, lograron 
ser admitidos, Una vez en el interior, 
desenfundaron pistolas y se apodera- 
ron de 12 fusiles marca Remington, 
pero su propietario declaró luego que 
las armas estaban Inutilizadas. 

Los de hoy fueron los primeros actos 
terroristas con explosivos cometidos en 
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URUGUAY: ATAQUE TUPAMAR| 


Vivienda de Marines y Jefe Policial 


varios meses por los tupamaros, desde 
que un comando de la organización iz- 
quierdista colocó explosivos que destru- 
yeron el elegante restaurante “La Ro- 
chelle”, en Carrasco. Pero dos tupama- 
ros murieron alcanzados por una bom- 
ba que estalló prematuramente, percan- 


PROSTITUCION DE MENORES 
EN EE. UU.: BANDA DETENIDA 


NUEVA YORK, 7 (ANSA). — Conclu- 
yendo tres meses de complejas investi- 
gaciones la “Brigada de Buenas Cos- 
tumbres” de Nueva York, logró desba- 
ratar una gavilla dedicada a la prosti- 
tución de menores. 

Los detenidos secuestraban y, en al- 
gunos £asos, “adquirían” a responsables 
complacientes, menores llegadas a Nue- 
va York en busca de “aventuras”, 

Posteriormente las violaban y tortu- 
raban para obligarlas a prostituirse. 

Las pesquisas, iniciadas en enero pa- 
sado a causa de la denuncia del padre 
de una joven de 14 años que huyó de 
Nueva Jersey a la metrópoli, se desa- 
rrollaron en colaboración con la Briga- 
da de Narcóticos de la policía neoyor- 
quina. 

La jovencita fue hallada en un hos- 
pital para toxicómanos donde había 
sido internada gravemente intoxicada. 

Una vez restablecida relató que ha- 
bía sido secuestrada y violada por des- 
conocidos que, por tres días consecu- 
tivos, la habian sometido a torturas. 


ce que aparentemente los obligó a cam- 
biar de táctica por algún tiempo. 

La policía se movilizó inmediatamen- 
te anoche, luego del atentado contra la 
residencia de los “marines” estadouni- 
denses, pero hasta el momento no ha- 
bía conseguido ubicar a los autores ni 
al automóvil —presumiblemente robado 
— que emplearon. los terroristas. 

También proseguía —aunque sin re- 
sultados— la búsqueda policial del em- 
bajador británico Geoffrey Jackson y 
del presidente de Usinas y Teléfonos 
del presidente de Usinas y Teléfonos del 
Estado (UTE), Ulyses Pereira Reverbel, 
secuestrados por 105 tupamaros el 8 de 
enero y el 30 de marzo, respectivamente, 
e PEREIRA REVERBEL 

MONTEVIDEO, ” tassociated Press). 
— El presidente de Usinas y Teléfo- 
nos del Estado (UTE), Ulyses Pereira 
Reverbel, cumplió ayer la primera se- 
mana del segundo de sus cautiverios en 
manos de los guerrilleros izquierdistas 
tupamaros, quienes lo arrancaron por 
la fuerza de un consultorio odontoló- 
glco en pleno centro de Montevideo. 
Pereira Reverbel, amigo y asesor del 
presidente Jorge Pacheco Areco, ha- 
bía inaugurado en 1968 la serie de se- 
cuestros políticos. En aquella oportu- 
nidad fue liberado a los cuatro días. 
Hasta el momento, las redadas em- 
prendidas por la policía para ubicar 
su paradero, resultaron infructuosas. 
Tampoco pudo ser hallado el embaja- 
dor británico Geoffrey Jackson, a quien 
los tupamaros secuestraron el 8 de ene- 
ro, sin que hasta el momento hayan in- 
dicado las causas de su detención. 


CHILE: REACCION DE BONN POI 


CAJA MUTUAL 
Dr. MANUEL BELGRANO 


“LA CAJA MUTUAL Dr. MANUEL BELGRANO” con 
personería jurídica otorgada por Resolución N* 1477 del 
MINISTERIO DE JUSTICIA, inscripta en el Registro 
Nacional de Mutualidades bajo el N? C.F. 319 y adhe- 
rida a la Federación de Mutualidades de la Capital 
Federal, hace saber que de conformidad con el artículo 
49 inciso a) de su Estatuto Social, pueden ser socios 
de la misma “Todo el personal en actividad o en pasi- 
vidad de cualquier dependencia nacional, provincial o 
municipal, ya sean organismos centralizados, descentra- 
lizados o autárquicos” y gozar de los beneficios que 
brinda entre otros: Servicio de medicina integral, prés- 
tamos personales con seguro por fallecimiento, subsidio 
por fallecimiento y consultorio jurídico y contable 
gratutito. 


A todos los efectos, los interesados en ingresar a 
la Institución y poder hacer uso de sus servicios so- 
ciales, deberán concurrir personalmente a la Sede de 
la calle San Martín 570; CAPITAL FEDERAL, donde 
serán atendidos únicamente por el personal de la Caja 
Mutual ya que la misma no tiene sucursales, agencias, 
ni gestorías, ni persona alguna autorizada a actuar 
en su nombre”, 


EL RECONOCIMIENTO DE BERLIN 


BONN, Alemania Federal, 
7 (Associated Press). — El 
gobierno del canciller Willy 
Brandt hizo saber que ha 
dispuesto un examen de sus 
vínculos con Chile en vista 
del reconocimiento de Ale- 
mania Oriental por parte de 
ese país. 

Una declaración de prensa 
dice que la decisión chilena 
tendrá un efecto adverso en 
el diálogo entre las dos ale- 
manias y la atenuación de 
tensiones en Europa. 

“En un intenso camblo de 
puntos de vista, el gobierno 
Federal ha dicho que el go- 
bierno de Chile con el reco- 
nocimiento de la República 
Democrática Alemana 
(Oriental) podría alterar el 
diálogo entre los dos gobier- 
nos germanos y las posibili- 
dades de una regulación de 
los vínculos entre los dos es- 
tados germanos”, 


... “El gobierno federal exa- 


mina qué efectos tendrá en 
detalle la posición chilena 


en las relaciones entre los 
dos países (Chile y Alema- 
nia occidental), que hasta 
ahora han sido estrechas. El 
gobierno federal será orien- 
tado por sus propios inte- 
reses”. 


e RENUNCIAS 
SANTIAGO, Chile, 7 (Fran- 
se Presse). — Los tres mi- 
nistros radicales del gobier- 
no de unidad popular del 
presidente Allende presen- 
taron su renuncia, pero no 
fueron aceptadas por el jefe 
del Estado, se anunció. Se- 
gún Carlos Morales, presi- 
dente del partido Radical, 
Salvador Allende le declaró 
que no preveía ningún cam- 
bio en su gabimete y que los 
ministros radicales gozaban 
de toda su confianza. 

e COMENTARIO 

PARIS, 7 (France Presse). 
— El “socialismo dentro de 
la libertad” de Chile puede 
ser más peligroso para Was- 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril 


OLA DE ASESINATOS EN 
GUATEMALA: 6 MUERTOS 


CIUDAD DE GUATEMALA, 7 (Reuter). — Otros. 
policías fueron asesinados anoche por “personas esos 
nocidas” en medio de una ola de asesinatos que 
vidas desde el lunes. 


El primer caso sucedió en la Novena Avenida, 
primera Zona de esta ciudad cuando desconocidos, di 
un automóvil dispararon contra un policía que estab 
facción en el lugar. 


Minutos más tarde, cuatro individuos que conducía 
un automóvil Volvo bajaron del vehículo y dispararon 
armas cortas contra otro policía en la Colonia 
Julio de esta capital. La víctima, antes de morir, 1 
utilizar su pistola y herir a uno de sus atacantes 1 
sus compañeros lo subieron al automóvil y escaparon 


En medio de la ola de violencia que azota al 
fueron localizados ayer los cadáveres de dos personas 4 pr 
más tarde fueron identificadas como Alfredo Ramírez 
Víctor Andrade. E 


Los cuerpos de las dos víctimas fueron encontra 
en el kilómetro y medio de la carretera que va de el 
capital a El Salvador. Aparte de los balazos que les ft; 
saron la muerte los cadáveres presentaban evidente 
dicios de torturas. 


e QUINTANILLA 


HAMBURGO, Alemania Federal, 7 (EFE), — Elf 
dáver del ex cónsul general de Bolivia en esta ciu 
Roberto Quintanilla, asesinado el pasado 1? de abr 1 
sido incinerado en el crematorio de Ohlsdorf, de Há 
burgo, en Ja mañana de hoy miércoles, en principíg 
familia había proyectado transportar los restos mi 
les de Quintanilla a Bolivia, por vía aérea. s 


hington que la revolución 
cubana, afirma el influyente 
diario “Le Mondé”. El ves- 
pertino parisiense comenta 
en un editorial la victoria 
obtenida el domingo por la 
coalición gubernamental Uni- 
dad Popular en las eleccio- 
nes municipales de Chile. 
e MENSAJE PERUANO 
SANTIAGO, Chile, 7 (EFE) 
— Un mensaje personal del 
presidente del Perú, Juan 
Velasco Alvarado, entregó 
anoche al mandatario chile- 
no, Salvador Allende, el se- 
eretario general del gobier- 
no peruano, Gustavo Silva, 
en €l cual se reiteraron los mana último, el ge 
lazos de amistad entre am- Emilio Garrastazú Me 
bos países. Silva había via- tercer presidente 
jado especialmente a San- desde marzo de 1964, de 
tiago con este objeto y la |[tó la expropiación de N 
entrevista, en la cual par- tas extensiones de till 
ticipó también el ministro del Amazonas y 
de Relaciones Exteriores de beneficios sociales 
Chile, Clodomiro Almeyda, 
se prolongó por más de una 
hora. 


Evidente Cambil 
de Rumbo eni 
Régimen Brasile 


RIO DE JANEIR 
(Associated Press). — 
pués de siete años en el: 
der, los militares braslle 
han comenzado a ca 
de rumbo y están adop 
do algunas de las refo 
sociales que los condujé 
2 derrocar al último 
bierno civil. El fin de) 


rales, dos de las medil 
que figuraban entre 1 
zones esgrimidas 
militares hace siete 
para derribar al presidi 
Joao Goulart, por inc 
se hacia la izquierda. 
dos semanas antes di 
asunción del poder pol 
fuerzas armadas, el 31 
marzo de 1964: Goulart] 
bía anunciado med:daS' 
milares con el fin de 
nar el camino a una Té 
ma agraria general en 
Brasil. En ese entonce, 
militares dijeron que 
medidas eran parte de 
conspiración zquierdK 
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ROHIBIDO COMER CARNE 


Vacas Viejas a Precios Muy Nuevos 


¡La carne sigue siendo escasa, cara y de 
ala calidad en el tercer día posterior a 
lá primera semana de veda. Una rápida 

Í compulsa de opinión, llevada a cabo esta 

N ena por nuestros cronistas, entre car- 

niceros del barrio del Once, dio resultados 

contradictorios. 

En el razonamiento simplista de los pro- 

'pletarios de carnicerías, el origen del mal 

está en los precios máximos. Esta es, por 

lo menos, la opinión más generalizada, Em- 
ro, los topes fijados por las autoridades 
aclonales parecen el único medio idóneo 
para la defensa de la canasta familiar; in- 
cluso para la defensa de las utilidades del 

pequeño comerciante, el que distribuye di- 

rectamente al público consumidor. 


¡En el “Mercadito Victoria”, de Moreno 
2979, Francisco Franco nos informó que la 
última remesa de carne que recibió fue de 
tros traseros y a 395 pesos “viejos” el 
Kilo. “Esto no me permite obtener ganancia 
“ti-dijo— pero, como no creo que se pueda 


seguir en esta situación y el gobierno va a 
tener que derogar pronto la ley de precios 
máximos, me mantengo con los otros ar- 
tículos que vendo. Por ahora puedo «cam- 
biar la plata», pero desde el viernes ya no 
lo podré hacer más...” n 

También Antonio Lázzaro, expendedor del 
“Supermercado de la Carne”, de Belgrano 
3344, estima que debe volverse “al libre jue- 
go de la oferta y la demanda” para la re- 
gulación «natural» de los precios. Y así 
—afirma—, algunos a mayor y otros a me- 
nor precio que el oficial, por la competen- 
cla harían bajar los precios en una sema- 
na”. Lo que no acierta a explicar el señor 
Lázzaro es cómo se las arreglarían los “al- 
gunos” que trataran de vender a “menor 
precio”. 

José Boclin, con puesto en el “Mercado 
Colón”, de Belgrano y Lorla, estima que la 


solución consiste en cambiar la ley de veda, 
“que está mal hecha”, porque “no se aseguró 
la existencia de otros productos, como el 
cordero o el cerdo, cuyos precios subieron 
astronómicamente en una semana”, Según 
su experiencia personal, “el cerdo, que an- 
tes costaba 380 pesos el kilo, en ese lapso 
aumentó a 450; el pechito de chancho, de 
180 se fue a 240”, En cuanto ea la carne 
vacuna: “La última media res la compré en 
remate y me costó 311 pesos el kilo; pero 
no crea que es la carne seleccionada a que 
está acostumbrada mi clientela... En lo que 
puedo cumplo con la ley, pero se me hace 
muy difícil y es casi seguro que no voy a 
poder seguir trabajando: me voy a tener 
que conseguir otra cosa... La ley que yo 
propongo tendría que contemplar una veda 
de tres días cada quince, con lo que se ase- 
guraría un saldo para la exportación que se 


calcula en noventa mil cabezas mensuales”. 

En el mismo mercado, Carlos Valdés dice 
que “cambia la plata” nada más que “por 
consideración a los clientes, que me dieron 
de comer durante el año; pero no voy a 
poder seguir haciéndolo: cada uno cuida de 
su trabajo”. También el señor Valdés calcu- 
la que desde el viernes no podrá abrir su 
negocio. “No hay carne”, afirma. “Mi 
clientela —dice— está acostumbrada a car- 
ne de animales chicos, y la que hay en 
plaza es de verdaderos búfalos... No la lle- 
varían. No me queda otra opción: o verido 
precio, o vendo calidad. Y en los remates 
ya no hay calidad...”. 

Los inspectores del Ministerio de Econo- 
mía controlan la venta en Liniers y en el 
Abasto. Habiendo precios máximos para el 
kilo vivo y la carne en gancho, no habría 
problemas para que los carniceros se ajus- 
ten a los topes. Pero los ganaderos pare- 
cen estar emviando haciendo de rezago a 
Liniers y la excesiva intermediación desna- 
turaliza la fijación de precios máximos. 


[RECRUDECE EL BROTE DE | viAJEROS PELIGROSOS EN 
"POLIO: 7 NUEVOS CASOS |UN AUTOMOVIL OFICIAL 
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Luego de una corta tregua, el brote epldémico de polio 
se ha hecho sentir otra vez en toda su .crudeza: la Se- 
ctetaría de Salud Pública informó esta mañana que en 
las últimas horas se registraron 7 nuevos casos, de los cuales 
3 corresponden a la provincia de Buenos Aires (1 en La- 
Terrere y 2 en José León Suárez), y los 4 restantes en la 
provincia de Tucumán. 


En los últimos días, de acuerdo a la información sumi- 
nistrada por la mencionada Secretaría de Estado, se había 
notado una muy leve declinación en la virulencia del flagelo 
traducida en un menor número de casos, pero hoy los 
datos oficiales reactualizan la situación de alarma, Con los 
nuevos casos denunciados, de los que damos cuenta más 
arriba, el total en todo el país y en lo que va del año 
asciende ahora a 295, ubicándose 195 de ellos en la pro- 


vincia de Buenos Aires. La cifra de fallecidos, desde hace 
un par de días, se mantiene sin modificaciones, de modo 
que siguen siendo 30 los desenlaces fatales, 

Ayer mismo, en que se notificó solo un caso, recogimos 
la opinión de varios facultativos que intervienen en la 
campaña maslva de vacunación con la Sabín oral, en el 
sentido de que bajo ningún concepto debía bajarse la 
guardia”. Por el contrario, el criterio sigue slendo acudir 
al llamado de las autoridades haciendo vacunar a los ni- 
ños, sin detenerse a, pensar ni por un momento que la 
epidemia ha cedido. “Eso sería simplemente suicida”, esti- 
mó uno de los médicos aludidos. 

A todo esto, prosigue en el Gram Buenos Aires, donde 
la cruel enfermedad tiene mayor incidencia, la campaña de 
vacunación '“casa, por casa” 


' REPLICA A ONGANIA: ES AGUARDADA 


| 


LA PLATA, 7 (De nuestro corresponsal). — ¿Qué debe 
hacer un automovilista cuando habiendo conseguido un 
lugar para estacionar aparece un auto de la gobernación? 
He aquí la respuesta indubitable: cederle graciosamente 
el lugar y comenzar a buscar de nuevo. Esto, no obstante 
lo absurdo que parece, ocurrió ayer en esta ciudad, alre- 
dedor de las 19, La escena, en pleno centro platense —Ca- 
lle 48, entre 5 y 6—; protagonistas, un automovilista al 
volante de un coche Chevrolet color rojo y otros dos hom- 
bres que ocupaban un auto de la misma marca, color ce- 
leste, chapa .B-320.520, que efectivamente, pertenecía a 
una dependencia de la gobernación: la secretaría adml- 
nistrativa de la misma. Como el ciudadano del primero 
de los vehículos, que era el que había estacionado, se negó 
2 salir cuando los “señores'” del otro se lo exigieron, éstos 
descendieron del coche y la emprendieron a golpes con el 
“rebelde”, que se defendió como pudo. Todo terminó con la 
intervención de varlas personas que lograron volver las co- 
sas 4 su cauce, Los “empleados públicos”, tendrán que 
rendir ahora cuenta de su matonismo ante las autorida- 
des policiales, ya que se estima que el agredido formuló la 


las próximas horas llegará al país 
la adhesión del ex comandante en jefe 
de Ta Armada, almirante (R) Benigno 
Varela, al documento que dieron a co- 
mocer ayer sus ex colegas del Ejército 
y la Fuerza Aérea replicando una de- 
claración del ex presidente Onganía. 
'Tal como informó CRONICA, el tenien- 
te general Pascual Pistarini y el bri- 
gadier general Adolfo T. Alvarez, am- 
bos en situación de retiro, contesta- 
ron en la víspera las manifestaciones 
del ex presidente en la parte relativa 
a la conducción de ese movimiento, re- 
cordando que correspondió y fue ejer- 
celdo por los tres comandantes en je- 
Te de las Fuerzas Armadas, que enton- 
ces eran Pistarini, Varela y Alvarez. 
El almirante Varela no firmó la répli- 
es conjunta por encontrarse fuera del 
país. Pero el documento le fue envla- 


do simultáneamente con su difusión y 
la adhesión respectiva se espera en es- 
ta Capital de un momento a otro. 


e LA DECLARACION 


El ex presidente Onganía distribuyó 
su declaración en la noche del sábado 
al domingo por las redacciones de dila- 
rios y otros medios. Comenzaba dicien- 
do: “En mi carácter de jefe de la Re- 
volución Argentina iniciada el 28 de 
junio de 1966...”. Esa afirmación es 
la que han rechazado los comandantes 
en jefe del Ejército y la Fuerza Aérea, 
desmintiendo a Onganía y recordando 
cómo ocurrieron los hechos. “La Re- 
volución Argentina se inició en la ma- 
ñana del 27 de junio” —puntualiza— 
añadiendo que “dicho acto revolucio- 
nario no puede reconocer otra jefatura 
ni otro realizador que las Fuerzas Ar 


NOSOTROS LO 
OTORGAMOS EN 


CREDITOS 


club 


Aprobada por el Banco Central 
Av. Santa Fe 1878 


Sábados de 10 a 13 horas. 


CON ATENCION CORDIAL 


de compraSsac.s 


Sociedad de Crédito para Consumo 


Horario: Lunes a Viernes de 10,30 a 19 ho. 


LA ADHESION DEL ALMIRANTE VARELA 


madas de la Nación, encabezadas en 
esa histórica circunstancia por los tres 
comandantes en jefe de las respectivas 
fuerzas”. Se señala asimismo, que pro- 
ducida la revolución del día 27, “el 28 
los comandantes en jefe formalizan 
en forma conjunta el ofrecimiento al 
señor teniente general para que asu- 
miera la más alta magistratura na- 
cional”. 

Luego se agrega que “la Junta Re- 
volucionaria emitió un mensaje al pue- 
blo argentino con el fin de informarle 
sobre las causas de la Revolución Ar- 
gentina”, y anunció la decisión de co- 
locar como presidente al teniente ge- 
neral Onganía”. “De tal manera —con- 
cluye— el 29 de junio de 1966, la Jun- 
ta Revolucionaria instituye al señor te- 
niente general Onganía como presiden- 
te de la Nación”. 


OFICIOSE HOY UNA 
MISA POR EL ALMA 
DE GREGORIO RUIZ 


Cúmplese hoy un mes del 
fallecimiento del perlodista 
Gregorio Miguel Ruiz, liga- 
do por su actividad a una 
“Epoca de oro” de la prensa 
nacional, y relacionado con 
CRONICA por vínculos fa- 
miliares. Con tal motivo, es- 
ta mañana a las Y se cele- 
bró una misa impetratoria 
en la iglesia de San Roque, 
sita en la esquina de Plaza 
y Charlone, 


El señor Ruiz perteneció 
a la redacción de la legen- 
daria “Crítica” de las déca- 
das de 1920 y 1930, que di- 
rigía Natalio Botana. Luego 
formó parte de los elencos 
de otras empresas periodís- 
ticas, en las que dejó pro- 
fundas huellas, por su ele- 
vado profesionalismo y su 
decantado sentido de la 
amistad y la colaboración en 
el trabajo, En los últimos 
años había abandonado “el 
oficio”, dedicándose al co- 
mercio, Era hermano del se- 
ñor Oscar J. M. Ruiz, direc- 
tor general de CRONICA, y 
tío de los señores José Ma- 
ría y Jorge Safigueroa, 
miembros de esta redacción. 


El servicio. religioso dio 
oportunidad para una nueva 
demostración del profundo 
arraigo del extinto. Asistió 
un numeroso grupo de ami- 
gos y relaciones. 


correspondiente denuncia. 


LA CALLE SAN MARTIN 
SERIA PARA PEATONES 


Según se ha informado en 
la Intendencia Metropolita- 
na, un grupo de técnicos tle- 
ne a su estudio un proyecto 
tendiente a convertir la ca- 
lle San Martín, en ciertos 
tramos, en vía exclusivamen- 
te peatonal, durante el perío- 
do que demande la conclu- 
sión de los trabajos de remo- 
delación de la calle Florida, 

El estudio, como es obvio, 
procura reemplazar a Flori- 
da como vía de desagote pea- 
tonal, especialmente en_las 


En mi país 


horas pico, mientras las ta- 
reas de renovación del con- 
ducto pluviocloacal de esta 
última arteria, y su posterior 
transformación, impidan la 
circulación de personas. En 
consecuencia, y de aprobar= 
se el proyecto, San Martín 
sería habilitada al tránsito 
de vehículos luego de la rea- 
pertura peatonal de Florida. 

Sin embargo, recién en la 
semana próxima se tomará 
la decisión definitiva al res- 
pecto. 


fumamos 
Colorado 
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LA CIUDAD, INUNDADA: 


Desbordó el Dique Cruz del Eje: Evacúan a la Población 


CORDOBA, 7 (De nuestro corresponsal). — El mal funcionamiento de un flotador hidráulico —hecho denunciado hace dos semanas 
por un diario local— provocó el desbordamiento de las aguas del dique de Cruz del Eje, ciudad ubicada a 200 kilómetros al Norte de 
esta capital provincial La fuerza del torrente arrasó con doscientas viviendas de los barrios Los 'Tamarindos, Balneario, Barrio 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 E: 


Parque, Marechal y Nueva Terminal, 
aunque hasta el momento no hay que lan 
tención. Preocupa, asimismo, la posibilidad de que se rompa otro flotador, 


Sin embargo, los técnicos 
de la Dirección de Hidráuli- 
ca del gobierno de la provin- 
cia, que fueron destacados al 
lugar de los hechos apenas 
se tomó conocimiento del 
aluvión, expresan su convic- 
ción de que esta situación no 
habrá de producirse. 

Esta tarde, las aguas del di- 
que tenían una altura de 
32,20 metros y recién dejarán 
de desbordarse cuando des- 
ciendan a 31,50 metros. Ano- 
che llegaban a 38 metros y 
esta madrugada acrecieron a 
cerca de 43, contribuyendo al 
aumento de su caudal el río 
Candelaria, que baja desd: 
las sierras y desemboca en e 
dique y que hoy tenía una 
altura inusitada de 3,50 me- 
tros, Las aguas del río ha- 
bían cubierto puentes y pa- 
sarelas, sobrepasándolas en 
una altura de 0,50 metros, 
mientras el caudal liberado 
del dique cubre todos los va- 
lles circundantes, cambiando 
la fisonomía topográfica de 
la zona, donde solo se divisa 
un manto de agua que avan- 
za amenazadoramente, 

En Tamarindo y Marechal 
reina la desolación. Del cú- 
mulo de casas que conforma- 
bam los barrios, solo quedan 
paredes que se levantan_co- 
mo mudos testigos de la tra- 


"WHISKY MUY AÑEJO 


e e e a 
A a 
-- o re 


INDUSTRIA ARGÉNIIMA 


gedia, aunque felizmente no 
hay que lamentar víctimas 
personales, puesto que la po- 
blación tuvo tiempo de ale- 
jarse antes de la llegada de 
la correntada. 

La ruta 38, que comunica 
con Córdoba, se encuentra 
cortada y es imposible el in- 
greso de vehículos a la clu- 
dad. 

Numerosos ómnibus de pa- 
sajeros aguardan a distancia 
apreciable el desenlace del 
fenómeno, mientras que por 
medio de altoparlantes se 

ide a la población que ac- 
úe con calma, informándo- 
se que contrariamente a lo 
supuesto en un primer mo- 
mento, el dique no se ha ro- 
to, y que, en consecuencia, el 
deterioro del flotante no asu- 
mirá caracteres de catás- 
trofe, 

Como siempre que las fuer- 
zas de la naturaleza se aba- 
ten sobre una población, ha 
surgido espontáneamente un 
movimiento solidario por 
parte de los yecinos, quienes 
colaboran con las autorida- 
des en favor de los damni- 
ficados por la crecida. 


A las 12.55 llegó al lugar 
de los sucesos un helicóptero 


conduciendo a un oficial su--. 


perior del Comando del Ter- 
cer Cuerpo de Ejército, a fin 


CORDOBA: PLENARIO DE GREMIO 
DISPUSO PARO ACTIVO EL DIA 15 


combativas del país” para realizar una gram” 
asamblea en Córdoba, en fecha a determinar; 
en cuyo transcurso se analizará la situación del* 
país y se buscará lograr un «acuerdo general, Y 
para que en el futuro se coordinen las acciones” 
que se deciden en las distintas agrupaciones: * 

El dirigente Ramón Contreras, secretario ad= 
junto del Sindicato de Luz y Fuerza en la É 
sistencia, realizó declaraciones sobre la decisión 
de levantar la intervención en los gremios y 
mar a elecciones especialmente en Luz y Fuerz 


A.S.1.M.R.A. 


ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 


CORDOBA, 7 (De nuestro corresponsal). — El 
plenario de gremios de la Confederación del 
Trabajo regional, con la participación de cua. 
renta y tres delegados, resolvió cumplir un paro 
activo el próximo jueves 15, de catorce horas, 
2 partir de las 10 de la mañana, con ectos en 
las puertas de las fábricas, para luego realizar 
una marcha hacia la: ex plaza Vélez Sársfield, 
donde a las 11,30 tendrá lugar un acto. 

El plenario comenzó recién a las 2.10 de la 
madrugada de hoy —estaba citado para las 


Efectivos de la policía de 
la provincia de Buenos Ai- 
res efectuaron un procedi- 
miento en la localidad de 
Longchamps, que puso al 
descubierto una célula ex- 
tremista, donde se secues- 
traron gran cantidad de 
material considerado sub- 
versivo. 

El procedimiento en cues- 
tión se llevó a cabo en la 
finca de la calle Rivadavia 
1551, de la referida locali- 
dad, donde vive Rolando Sa- 


los cuales están totalmente anegados. 


de que evalúe los efectos de 
la inundación y adopte las 
providencias necesarias para 
solucionar la situación, es- 
pecialmente en lo que se re- 
fiere a obras de defensa y 
control de las aguas libera- 
das. 

Se sabe que un anciano 
que había quedado atrapa- 
do bajo un puente cuando 
las aguas llegaron a la ciu- 
dad, fue socorrido y enviado 
a un hospital, aunque se ig- 
noran otros detalles en tor- 
no al rescate, 

No se descarta que haya 
más víctimas, por lo que los 
trabajos de las fuerzas de 
seguridad que actúan en la 
zona del desastre, se enca- 
minan al rastreo de los sez- 
tores más afectados. 

Segun antiguos pobladores 
de la ciudad, una situación 
de tal magnitud no se pro- 
ducía en Cruz del Eje desde 
hace 15 años, 

La policia informó esta 
tarde que si bien persiste la 
situación de emergencia, se 
ha podido apreciar una leve 
bajante del nivel de las 
aguas como consecuencia de 
la voladura de varios terra- 
plenes en la ruta 38. 

Sin embargo, técnicos des- 
tacados en la zona inunda- 
da, pertenecientes a la Di- 


LONGCHAMPS: PAREJA ACUSADA 
DE EXTREMISTA ES DETENIDA 


larra, argentino, de 43 años, 
soltero, técnico en radio y 
televisión, el que fue dete- 
nído juntamente con su 
compañera, Dora Zapata 
viuda de Martínez, argenti- 
na, de 46 años, 

El allanamiento de la fin- 
ca se produjo como conse- 
cuencia de denuncias recl- 
bidas en diversas oportuni- 
dades y la policía logro in- 
cautarse de diversos folle- 
tos, diarios, revistas, libros, 
carnets de afiliación y otros 


LA TRAICION DE JUDAS 
REMEMORASE EN LA FECHA 


La cristiandad recuerda hoy la víspera del prendimiento 
y pasión de Jesucristo. Para la grey católica, con arreglo a la 
nueva liturgia, este Miércoles Santo marca el fin del “triduo 
preparatorio”, comenzado el lunes, 

Según la historia evangélica, el miércoles se encontraba 
Jesús con su madre, en Betania. La correspondiente se- 
cuencia evangélica, así como los textos canónicos del An- 


. tiguo Testamento, serán leídos y comentados hoy en las 


iglesias de todas las confesiones cristianas. 

Hoy es el último día de preparación para la parte 
culminante de la Semana Santa, que tiene particular slg- 
nificación para los creyentes. El miércoles se ha tramado 
ya la conjura para el apresamiento de Jesús de Nazaret, 
y los miembros del Sanhedrín convienen con Judas Iscarlote 
la entrega del Maestro, a cambio de treinta monedas 

Cuando Cristo regrese a Jerusalén para celebrar con 
sus discípulos la Pascua judía, con la cena del cordero, 


se consumará la traición de Judas, y Poncio Pilatos enviará 


a los soldados romanos a prenderlo en el huerto de Get- 
semaní, en la noche del jueves, 

El Jueves Santo comenzará, para los católicos, el “Trí- 
duo Santo” que establece la nueva liturgia, y que se ex- 


tenderá hasta el Sábado Santo, inclusive, para desembocar 
en la medianoche del sábado al domingo, en la Pascua 


de Resurrección, 


rección de Hidráulica de la 
provincia, estiman que en 
las próximas horas puede 
aumentar la altura debido 
a las intensas lluvias de 
anoche en toda la zona s€- 
rrana, ya que el agua de- 
mora algunas horas en lle- 
gar de la zona montañosa 
hasta el lugar donde se en- 
cuentra enclavado el dique 
Cruz del Eje. 

Mientras tanto, en los ba- 
rrios anegados por las aguas 
y el barro, la tarea de los 
bomberos se desarrolla den- 
tro de grandes dificultades 
debido a que la inundación 
ha tapado com opletamente 
numerosas viviendas, 


Los evacuados —cuyo nú- 
mero no se puede determi- 
nar exactamente— fueron 
alojados en distintos esta- 
blecimientos oficiales, sobre 
todo en el hospital Aurello 
Crespo y la Escuela Reglo- 
nal de Maestros. 

Entre muchos de los edi- 
ficios arrasados por las 
aguas, se encuentra la nue- 
va estación terminal de mi- 
croómnibus, que dentro de 
poco se pensaba inaugurar, 

Un dato de Importancia y 
que pone un poco de alivio 
en la situación, es el infor- 
me proporcionado por las 
oficinas meteorológicas loca- 


21.30— y en su transcurso se decidió pasar a 
cuarto intermedio hasta el lunes, para normali- 
zar la CGT local y designar a los dirigentes que 
regirán su destino, 

Las “62 Organizaciones”, que se habían reunido 
dd ree en la sede del Centro de Emplea- 
los de Comercio, deliberaron hasta la 1 de la 
madrugada prosiguiendo con la reunión de la 
víspera. 

Ante una moción del delegado de Luz y Fuer- 
za se resolvió citar a todas las “organizaciones 


Se estima que las pérdidas materiales son cuantiosas, 
lamentar pérdidas personales. El flotador descompuesto se encuentra en el paredón Sur de con- 
el del paredón Norte, lo que desencadenaría una tragedia, 


les, en el sentido de que no 
se esperan lluvias para los 
próximos días. 

Por su parte, el interven- 
tor en la provincia, contra- 
almirante Helvio Guozden, 
luego de declarar en grave 
estado de emergencia toda 
la zona afectada por la inun- 
dación, se dirigió al comaen- 
dante del Tercer Cuerpo de 
Ejército, general López Au- 
franc, solicitando la ayuda 
de las fuerzas militares 
e ALERTA 

CORDOBA, 7 (De nues- 
tro corresponsal). — La clu- 
dad de Cruz del Eje ha sido 
alertada de que en las pró- 
ximas horas una nueva cre- 
cida pondrá a prueba la re- 
sistencia del dique, que se 
encuentra en situación de 
emergencia a causa de la 
rotura de uno de los flota- 
dores del murallón, 

Sin embargo una esperan- 
za se cierne sobre la atri- 
bulada población, pues los 
técnicos de la Dirección de 
Hidráulica de la provincia, 
destacados en el lugar, va- 
ticinan que no se producirá 
ninguna contingencia que 
haga temer por la suerte de 
la ciudad, aungue se presu- 
me que las consecuencias del 
fenómeno se harán sentir 
durante 15 días más, 


efectos, como volantes y 
grabados calificados como 
de marcada tendencia ex- 
tremista, Tanto el material 
secuestrado como los ocu- 
pantes de la finca fueron 
remitidos a la delegación de 
la Policía Federal en La 
Plata. 
e ROBO DE UN AUTO 
TUCUMAN, 7 (De nuestro 
corresponsal). — En la calle 
General Paz a la altura del 
1630, fue hallada una ca- 
mioneta que le había sido 
robada a Víctor Hidalgo, en 
el barrio Ciudadela. En las 
puertas del rodado se ha- 
bían pintado leyendas del 
“Ejército Revolucionario del 
Pueblo”, 


e ASALTO 
SANTA FE, 7 (De nuestro 
corresponsal). — En jurls- 


dicción de Rafaela se pro- 
dujo el tercer asalto come- 
tido en pocos días por ele- 
mentos extremistas, según 
informó la policía. En la 
oportunidad fue atracado el 
frigorífico “CIPA”, donde 
irrumpieron varios jóvenes 
fuertemente armados, domi- 
narorn a 30 empleados y tras 
abrir la caja fuerte se lleva- 
ron la suma de 1.5000,000 
pesos moneda nacional, Los 
jóvenes actuaron maquilla- 
dos y se cree son los mismos 
que recientemente asaltaron 
una estación de servicio en 
Clucellas y otra en María 
Susana, localidades de la 
zona. Pese a los esfuerzos 
policiales no se ha podido lo- 
Calizar al grupo que actuó 
con ¡increíble serenidad y 
rapidez, 


SOLICITADA 


VISTO: 


Y CONSIDERANDO: 


2477/70. 


primera. 


gaies que las originaron. 


diversas Seccionales. 


liados. 


29) 


La situación planteada por la actuación de la Junta Electoral 
a cargo del acto eleccionario para la renovación parcial de 
Consejo Directivo de A.S.I.M.R.A, 


a) Que la citada Junta Electoral ha cometido durante 
desempeño flagrantes violaciones a disposiciones legales y estis 
tutarias, en particular al Art. 6 inc. b) de los Decretos 969/06 y: 


b) Que por medio de publicaciones y comunica: 
el d aa y la confusión dentro de los Afiliados de la Aso. 
ciación, en especial por una doble convocatoria a elecciones 
donde la segunda varía sustancialmente los términos de la 


c) Que ha desestimado, sin más trámite, impugnaciones d 
afiliados y representantes, aun admitiendo las violaciones le= 


d) Que por disposiciones dictadas a su arbitrio, y pretems] 
diéndolas poner en marcha en forma solapada, promueve el 
frentamiento estéril entre grupos de afiliados pertenecientes 


e) Que plantea el contrasentido de querer responsabilizar 
otros de las decisiones que le competen, y simultáneamen 
asume el poder de absoluta decisión sobre cuestiones que 
son de su jurisdicción, aún contra la opinión contraría y € 
presa de aquéllos que dice querer beneficiar. 
f) Que es deber y responsabilidad ineludible de este Consejo 
Directivo velar por la buena marcha de la Asociación, la armó 
nía de sus miembros, y en especlal del cumplimiento estricto 4 
las normas legales y estatutarias. 
ES QUE EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: A 
19) Desconocer todo lo actuado por la Junta Electoral quej 
signifique la violación de normas legales o estatutarias, o limi= 
ten el libre ejercicio de los derechos electorales de sus Alz 


Rechazar de plano los términos y el contenido de las m 
nifestaciones de la Junta Electoral sobre lo actuado por el Com 
sejo Directivo, reservando los derechos legales que corresponda 
3) Solicitar con la mayor urgencia, por ante la Direcci 
Nacional de Asociaciones Profesionales, de la Secretaría de 
tado de Trabajo, su intervención y la designación de un veed 
electoral de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6% inc. b) de 
Decretos 969/66 y 2477/70; solicitándole al mismo tiempo Y 
dictamine sobre las cuestiones planteadas. 

4) Considerar como en suspenso el acto eleccionario hast 
tanto se expida la autoridad, a cuyo efecto no mantendrá ningún 
tipo de relación con la Junta Electoral, no avalando ni respals 
dando 5us actuaciones futuras. A 
59) Alertar a todos los Afiliados y en especial a los miembrosf 
de Comisiones de Relaciones en el se 

disposiciones que las de este Cons D 
el riesgo de comprometer su repr en » 
6) Dar la nrayor difusión a esta resolución, poniéndola 
conocimiento de todos los afiliados y representantes y Con: 
Directivos Seccionales por los medios habituales, y de la opl 
pública por solicitadas en los diarios. 


Buenos Alres, abril 5 de 1971 
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Mendoza: Temblo ; 
sin Víctimas ni 
Daños Materiales: 


MENDOZA, 7 (De nues-' 
tro corresponsal). — Mo-pP 
mentos de alarma, especial. 
mente entre los habitantes! 
de pisos altos en las casas; 
de departamentos, se vi=/ 
vieron hoy en esta cludad 
debido a un temblor de tie»; 
Ira. Ñ 


El fenómeno come: a 
las 12.10, y la onda xl 
ma se registró dos minu=- 
tos después; la duración 
total —el tiempo que se h 
movieron las agujas en elf 
sismógralo— fue de apro- || 
ximadamente quince mi- | 
nutos. 1 


$ ; 
La intensidad del temp”: 
blor fue de cuatro gradosMi ' 


en la escala de MercalM,4| 
que tiene un máximo de 
doce. Se estima que el epi=: 
centro estaba a noventa kiwi 
lómetros de Mendoza, en 

dirección oeste-noroeste, 


De acuerdo a informacio- 
nes proporcionadas por la 
policía, no se registraron 
víctimas personales 

poco daños materiales; 
embargo, trascendió, siñ 
confirmación, que un edi 
ficio de varios pisos, que se 
levanta en la calle Amigl 
rena, habría sufrido algú 
nas grietas que, si bien 
alertaron a los moradores. 
no harían peligrar la estas fi 
bilidad de 1a construcción. |/ 
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dos, ha creado. 


ido de no acatar otras! 


CONSEJO DIRECTIVO 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril d 
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OFRECIO SOLUCIONES” 


“Evidentemente los anuncios del secreta- 
rio de Trabajo, San Sebastián, constituyen 
' soluciones satisfactorias para los requerl- 

mientos de la Confederación General del 
Trabajo”, afirmó anoche el secretario gene- 
yal de la CGT al ser entrevistado por el 
periodismo tras el anuncio de la entrevista 
con el presidente de la Nación y olras me- 
didas adoptadas por el Poder Ejecutivo ante 
lo solicitado por la Central Obrera. 

Rucci estaba acompañado por los dirigen- 
bes Adelino Romero, Ramón Elorza, Cons- 
tantino Zorila, Adalberto Wimer, Florencio 
Carranza. José Rodríguez, Hugo Barrionue- 
Yo y Otto Calace. 


Refirióse el secretario genera] de la CGT 
mM levantamiento de las intervenciones de 

los gremios en Córdoba, de las elecciones en 
otros sindicatos y del ajuste del salario de 
los trabajadores a comisión, todo ello con- 
signado en el petitorio que la CGT efectua- 
Ta hace una semana. Pasó a tocar luego Ja 
' situación de los empleados del Estado: “So- 
bre los salarios de empleados y obreros es- 
tatales, el secretarlo de Trabajo nos manl- 
festó que por ley se constituirán de los 
sectores de cada administración y de los 
respectivos sindicatos, que fijarán los nuevos 


E Quedó firmado el convenío 


correspondiente a los obreros 


sueldos y firmarán los convenios correspon- 
dientes”. 

Prosiguló diciendo José Rucci que respecto 
a las Regionales del Interior se les había 
adelantado que de inmediato se pondrán 
en marcha sus nuevas estructuras, de acuer- 
do con lo solicitado por la Central Obrera, 
lo que permitirá que puedan desempeñarse 
en forma más efectiva frente a los reque- 
rimientos de los trabajadores. 

Los dirigentes de la CGT que se encon- 
traban junto a Rucci, al formalizarse el 
diálogo con los periodistas, informaron que 
en el día de ayer el Secretario de Trabajo, 
Rubens San Sebastián, había efectuado una 
rápida visita a Córdoba, donde mantuvo 
contactos con el interventor federal, con- 
tralmirante Elbio Guozden, y con el coman- 
dante del Tercer Cuerpo de Ejército, general 
Alcides López Aufranc, con quienes habia 
analizado la situación gremial de la CGT 
cordobesa y las intervenciones que pesan so- 
bre gremios de esa provincia, las que, como 
se informó después de la entrevista de San 
Sebastián con el presidente de la Nación, 
fueron levantadas en el conjunto de medidas 
del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo solicl- 
tado en el petitorio de la Confederación 
Genera] del Trabajo. 


CONVENIO PARA LA 
CONSTRUCCION: 29% 


disposiciones de la Ley 14.250 
de convenciones colectivas de 


Las tratativas definitivas 
fueron realizadas entre los 


de la construcción, finalizan- 
do así su cometido la corres- 
pondiente comisión parita- 
ria, Favorecerá e un Dúme- 
To, aproximado de 250.000 
obreros del ramo en todo el 
4s, habiéndose ajustado las 
trafativas entre patronos y 
obféros, conforme con las 


FIRMA. El secretario general de la Unión Obrera de 


trabajo. 

La reunión de la mencio- 
nada paritaria se llevó a ca- 
bo en la ex Caja de Previ- 
sión para el personal ferro- 
viario, uno de los lugares fi- 
jados por la Secretaría de 
Trabajo para las reuniones 
de las comisiones paritar.as. 


la Construcción suscribe el nuevo convenio de trabajo. 


VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD 
PARA MOTOR UNIVERSAL DE HASTA Y HP. 


Fábrica Tiritronic s.a.c.i.f. 
Edison 1799 - Martinez 


Electrónica Industrial 


PARA 

MECANICOS - CARPINTEROS 

INSTALADORES - HERREROS 
AFICIONADOS 

Cambia la velocidad,mantiene la 

fuerza de su Taladro, Pulidora, 

Amoladora, Lijadora, etc. 


Adquiéralo en todás las ferreterías 


T. E. 792-7996 - 798-6668 


representantes del gremio de 
la, construcción, cuyos inte- 
grantes fueron los señores 
Rogelio Coria, Miguel Ovan- 
do, Rogelio Papagno, R. Saa- 
vedra, Jorge Tur, Segundo 
di Palma y de las entidades 
del sector patronal: Cámara 
Argentina de la Construc- 
ción, Centro de Arquitectos y 
Constructores y Federación 
Argentina de Entidades de 
la Construcción. 


Presidió la reunión el se- 
ñor Mario Berrocal, funcio- 
nario de la Secretaría de 
Trabajo. El convenio firma- 
do dispone aumentos sobre 
los sueldos en un 29 %, que 
incluye el 6 % otorgado, to- 
mando como base los salarios 
pagados al 31 de diciembre 
de 1970. 

Tendrá vigencia a partir 
del 31 del corriente, de 
acuerdo con lo informado al 
término de la reunión, por el 
señor Ragelio Coria, secreta- 
rio general de la Unión Obre- 
ra de la Construcción. Mos* 
nifestó también que “La eli- 
minación de la ley de pau- 
tas permitió fundamental- 
mente la realización del con- 
venio”, Destacó que “consi- 
dera una gran conquista pa- 
ra el gremio, la eliminación 
de las quitas Zonales, casi en 
su totalidad”. 


Dijo luego el señor Coria 
que esperaba que en el tér- 
mino de un año se elimina- 
rán totalmente las quitas 
zonales, con lo que un obre- 
ro de la construcción de Río 
Negro y Neuquén llegaría a 
obtener un incremento sala - 
rial de un orden cercano al 
110 %. 

Finalmente recalcó que es- 
taba satisfecho con la con- 
vención lograda y que ésta 
marca un rumbo en la polí- 
tica salarial”, 


CASTELAR 


Hermosos terrenos en Barrio 
La Marina, rodeados 
edificación, a solo 7 minutos 
estación Castelar 
Damos 5 meses para el pago 
del pequeño anticipo. 
MENSUALIDADES DESDE $ 30 
Tratar hoy y todos los dias 
de 9 a 18 horas en 


LOS INCAS 2341 


Galería, local 6, frente 
estación Castelar, lado Norte 


Vende JUAN C. PORTA 


ANUSSE CON LA CGT 


Se Reunirán el Próximo Martes 


El Presidente de la Nación recibirá a la CGT el próximo martes. El anuncid 
fue hecho por el secretario de Trabajo Rubens San Sebastián, agregando que 
se habia resuelto levantar la intervención a los gremios cordobeses que for- 


maron el comando de lucha. También habr 
sindicales, “En esta etapa, 


La anunciada audiencia 
del presidente de la Nación, 
teniente general Alejandro 
Agustín Lanusse, con la 
Confederación General del 
Trabajo, se concretó anoche 
cuando el secretario de Tra- 
bajo, señor Rubens San Se- 
bastián, anunció a los di- 
rectivos de la CGT que el 
presidente habría de recibir- 
los el próximo martes, 2 
las 18.30, 

e ANUNCIOS 

Al retirarse, aproximada- 
mente a las 21.30, el secre- 
tario de Trabajo se hizo 
presente en la sala de pe- 
riodistas de la Casa Rosa- 
da a los que le anunció so- 
bre la entrevista del gene- 
ral Lanusse con la CGT. 
Agre26 que ante el pedido 
de la Central Obrera, el pre- 
sidente había decidido le- 
vantar la intervención del 
Sindicato de Trabajadores 


Concord, Sindicato de Tra- 
bajadores de Materfer, Aso- 
ciación Gremial de Trabaja- 
dores de la Universidad Na- 
cionar de Córdoba General 
San Martín, Sindicato de 
Empleados Públicos de la 
Provincia de Córdoba y 
Unión Obrera de la Indus- 
tria Maderera de Córdoba, 


Por otra parte, agregó el 
señor San Sebastián, se ha- 
bía dispuesto el llamado a 
elecciones en el Sindicato 
Buenos Aires de la Federa- 
ción de Obreros y Empleados 
Telefónicos de la República 
Argentina, en el Sindicato 
de Luz y Fuerza de Córdo- 
ba y en la Asociación de 
Trabajadores del Estado, 
filial San Juan. Más adelan- 
te, el Secretario de Trabajo 
anunció que se había san- 
cionado la ley que estable- 
ce el aumento del 6 por 
ciento “para los empleados 


1 'á elecciones en otras organizaciones 
la paz social es fundamental para el gob:erno”, dijo. 


de sue'do fijo y comisión o 
comisión solamente, expli- 
cando que el monto del mis- 
mo se resolverá del prome- 
dio de remuneraciones reci- 
bidas durante seis meses y 
que tendrá vigencia a par- 
tir del mes de enero”, 
e LA PAZ SOCIAL 
Finalmente el señor Ru- 
bens San Sebastián, tras in- 
dicar que la CGT ya había 
sido comunicada de la au- 
diencia concedida por el 
Presidente, manifestó que 
las medidas que acababa de 
anunciar demostraban el 
deseo del Gobierno de “ini- 
ciar una etapa de relaciones 
con todas las organizacio- 
nes sindicales, dejando de 
lado, incluso, las razones que 
motivaron las intervencio- 
nes, queriendo demostrar 
que en esta etapa se consi- 
dera que la paz social es de 
fundamental importancia”. 


o 
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Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


IMPLACABLE BUS 


INGENIERO HUERGO, Río Negro, 7 (De 
nuestro corresponsal), — El temible asesino 
de los dos policías se habría internado en 
territorio de la provincia de La Pampa, luego 
de abandonar la camioneta Rastrojero con 
la que huyó de esta ciudad, en un desolado 
paraje prácticamente intransitable para ve- 
hículos. Se sabe que José Vicente Ruiz va 
armado de un Máuser y un Winchester, que 
es un experimentado tirador y que por sus 
antecedentes policiales y judiciales no se en- 
tregará fácilmente. El dispositivo montado 
por la policía para darle caza incluyó esta 
mañana un avión del gobierno de la pro- 
vincia, mientras se aguardaba la llegada de 
perros amaestrados para seguir los rastros 
del asesino, un indlviduo irascible, penden- 
ciero, habitualmente rodeado de gente inde- 
seable, que logró formar una sólida posición 
económica tras su casamiento con Monserrat 
Carbó, perteneciente a una familia muy rica 
de Ingeniero Huergo, La mujer se encuentra 
detenida e incomunicada desde ayer, en de- 


INOCENTE. Elsa Mónica Sánchez es familiar de un an- 
ciano recluido y no empleada del asilo. Está en libertad. 


PRESO POR EXPLOTAR MENORES 


Personal de le Brigada de Investigaciones de la Zona 
Norte, con asiento en Martínez, al mando del subcomisario 
Vecchio, detuvo a Francisco Saavedra, argentino, de 42 años, 
domiciliado en Martín y Omar, de San Isidro, y lo pu- 
so a disposición de la Justicia del Crimen, con cuya 
intervención se lo procesa por corrupción y presunta falsi- 
ficación de documento público. Los investigadores compro- 
baron que en el interior del bar y whiskería que Saavedra 
explota en el sitio anteriormente indicado, se ejercía la 
prostitución. La vigilancia efectuada sobre el lugar permi- 
tió determinar que durante el día permanecían en la parte 
pública del establecimiento yarias mujeres jóvenes, quienes 


pendencias policiales, pues su versión de los 
hechos, como testigo presencial, se considera 
de sumo valor, 

Esta mañana, la policía de Ingeniero Huer- 
go intensificaba la búsqueda en une zona de 
montes espesos en el límite con la provincia 
de La Pampa, cuyas autoridades también 
han dispuesto colaborar para cercar al cri- 
minal y atraparlo. Un avión provincial rio- 
negrino levantó vuelo a las 8, desde el aero- 
club de la ciudad de General Roca, sobre- 
volando la zona donde se presume se en- 
cuentra en estos momentos el doble asesino. 


e UN MENSAJE 

En la camioneta abandonada por Ruiz, se 
encontró un mensaje escrito en un pedazo 
de cartulina. La camioneta “rastrojero” fue 
hallada a más de 200 kilómetros al oeste 
de ingeniero Huergo, en jurisdicción del de- 


POR TIERRA Y AIRE PERSIGUEN AL MATADOR DE DOS POLICIAS 


partamento de Puelches. El mensaje está 
dirigido al encargado del Automóvil Club de 
Gobernador Duval, provincia de La Pampa, 
señor José Luis Parodi. 

Con trazos firmes, el asesino escribió: 
“Tratá de sacar la camioneta con el guin- 
che, que yo tuve un serio problema, Sigo 
viaje; voy a ver cómo me las arreglo. Tito”. 
El mensaje fue leído a los periodistas por 
el inspector general de la policía rionegrina, 
señor Herrera, quien personalmente dirige 
las operaciones, 


El alto funcionario admitió que cuando 
se produjo la agresión que costó la vida 
a los dos policías, el comisario Omar Ma- 
riual se hallaba desarmado, pero se abstuvo 
de responder cuando se le preguntó si tenía 
orden de allanamiento para penetrar en la 
casa de Ruiz, 


QUEDA 


En un avión del gobierno de la provinela 
de Santa Fe, fueron embarcados hoy al més 
diodía los restos mortales del oficial ingW 
pector de la Brigada de Investigaciones de 
Rosario, Miguel Danterry, muerto ayer eg 
mo consecuencia de haber recibido dos bas 
lazos en la nuca y uno en la espalda, E 
cadáver permaneció en la morgue del hos. 
pital de General Roca hasta que en 
ambulancia y acompañado por oficiales sue 
periores, jefes y otros funcionarios se lo tras. 
ladó al aeroclub para ser remitido por vía : 
aérea y entregado a sus familiares en Ro= : 
sario. | 

Por su parte, en el cementerio local, re- ' 
cibió sepultura el comisario inspector Omar | 
Mariual, que llevaba 20 años de servicios en ' 

Ñ 
' 


a 


la repartición. En el acto religioso, estuvo 
presente el subjefe de la policía de Río 
Negro, inspector general Pablo Fontán, así” 
como otros altos funcionarios policiales J | | 


ll 


amigos personales del extinto. 


PROSIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS EN LA Y 
INVESTIGACION DEL ASILO DIABOLICO * 


esperan otras novedades de im- 
portancia en la investigación que se 
realiza para determinar con precisión 
la índole de todos los delitos cometidos 
en el llamado “asilo diabólico”, defini- 
tivamente clausurado por disposición de 
las autoridades policiales. Personal de 
la comisaría 37% de esta Capital, cum- 
ple intensa actividad, realizando pro- 
cedimientos que se consideran bási- 
cos para la completa dilucidación de 
hechos que, por sus características crue- 
les e inmorales, han tenido honda re- 
percusión en la opinión pública. La dl- 
rectora del asilo, Delia Capelli, argen- 
tina, de 40 años, falsa médica y enfer- 
mera, sigue detenida e incomunicada, 
pesando sobre ella graves acusaciones. 
Con la intervención del juez, doctor 
Jorge Gallegos, prosigue la instrucción 
del sumario caratulado “usurpación de 
títulos y honores, abandono de perso- 
nas y lesiones graves”, cargos a los que 
hay que sumar el de la muerte de un 
anciano, en torno a la cual se están 
determinando las responsabilidades per- 
tinentes, 


Como CRONICA señalara oportuna- 


mente, la directora del establecimiento 
clausurado, que funcionaba en forma 
totalmente antirreglamentaria, descul- 
daba la atención de los 11 ancianos 
allí alojados, pero cuidaba especialmen- 
te a ocho perros, a los que alimentaba 
con carne y leche. Para los vlejecitos, 
solo había fideos, arroz o polenta. Ha 
trascendido que la mujer solía realizar 
en el asilo “fiestas” con la participa- 
ción de amigos y amigas, ocasiones en 
las que se comía y bebía abundante- 
mente. Delia Capelli, según testigos y 
personas que la conocen, es una mu- 
jer “hombruna”, de maneras groseras, 
que había hallado con la instalación 
del asilo, una forma de obtener, men- 
sualmente, una importante suma de 
dinero. En efecto, pagaba un alquiler 
de $ 100.000 moneda nacional y por ca- 
da uno de los ancianos, recibía entre 
$ 35.000 y $ 55.000. 

A] cierre de esta edición, trascendió 
que en pocas horas más la policía re- 
velaría derivaciones insospechadas en 
relación con la investigación que se 
efectúa por el “caso del asilo diabólico”. 

Se aguarda sobre el particular estricta 


reserva, pero los hechos puestos en des. 
cubierto podrán ser conocidos a la bres 
vedad. 

e UNA ACLARACION 

En relación con los procedimientos | / 
cumplidos con motivo del caso del “asi. 
lo diabólico”, cabe formular una aclarás 
ción, Días atrás, se publicó una foto. 
grafía correspondiente a la joven Els ' 
Mónica Sánchez, señalándose que sería 
una de las empleadas del asilo, La equíe | 
vocación surgió del hecho de haber sido | 
fotografiada cuando la policía la Heyas | 
ba detenida junto con las empleadas 
pero la joven es, en realidad, paria 
de uno de los ancianos que estaban m4 
ternados en el asilo de la o 
Tejar. Estudia en el Instituto Nac 
de Educación Física y recobró de 
diato la libertad, tras aclararse el e 
yoco policial. . 

Con relación a otro aspecto de lo 
sucedía en el asilo en cuestión, se 
sabido ahora, sin dudas, que los au! 
móviles lujosos que se veían llegar 
mismo pertenecen a amigos y amig, 
de la “directora”, que los congreg 
allí para realizar sus “fiestas”, . 


entablaban relaciones con ocasionales visitantes o clientes 
del negocio y luego se dirigían a la parte privada de la 
casa, donde Saavedra les facilitaba habitaciones para: ejer- 
cer la prostitución, recibiendo a cambio una importante 
participación en las ilegales ganancias. 

Requisada la finca, se halló en su interior a dos menores 
de 16 años, quienes ejercían el infamante comercio obligadas 
por Saayedra. La policía secuestró en poder de Saavedra 
Tormularios municipales de trámite de documentación, for- 
mularios de certificación médica, certificados de buena 
conducta en blanco y un carnet de conductor adulterado, 
que utilizaba para sus actividades repulsivas, 


CAEN 150 PUNGUISTAS | 


Informó la División Prevención de Delito, de la Po=)' 
licía Federal que ese organismo, por medio de distintas 
comisiones cumplió la tarea encomiable de sanear la clu= | 
dad de la plaga de los punguistas, El resultado es bastante 
halagieño: ciento cincuenta “especializados” están a cargo | 
del Estado, hasta que cumplan sus condenas. Entre los ilus= |' 
tres detenidos, se destacan Jos apellidos de Antonio Cabaña | 
(a) “El Quemado”, Abraham Carrizo (a) “La Vieja”, To= 
más Martínez (a) “Lechervida”, José Moscona (a) “El! 
Triste”, Abelardo Araujo (a) “El Chino Pantaleón” y Ríe 
cardo Scalella (a) “El Llorón”. , 


Gratificaré devolución cani- 

che blanco, responde al nom- 

bre de Firulete. Extraviado: 
5-4-71. - TEL. 35-0816, 


QUILMES 


Terrenos excepcionales para 
vivir en pleno centro, sobre 


Avenida Centenario al 2500. 
Agua corriente en cada lote, 
al frente colectivo 93 a Plaza 
Constitución y Piaza Once 


Damos 5 meses para el pago 
del anticipo. 


' 'Tr.: Sucursal QUILMES 
HIPOLITO YRIGOYEN 508 


1 a 200 metros estación 


| Todos los días de 9 a 12 y 
¡ 14 a 18 hs. — S.O.L.C.A. S.A. 


MENSUALIDADES desde $ 110 K 


CERCO POLICIAL EN TORNO 
AL ASESINO DE LA MAESTRA 


El asesino de Ezeiza está jugando la 
carta de su libertad. Pero esta vez tle- 
ne por adversarios empeñosos policías 
dispuestos a terminar con el juego del 
irresponsable homicida de su noble y 
respetable mujer, 

El sepelio de la maestra María Ester 
R, de Ferreira dio motivo a que una 
población entera expresara mudamente 
su congoja y su solidaridad con la in- 
fortunada señora que quiso poner a 
resguardo su existencia de la inmoral 
conducta de quien había elegido por 
marido y era el padre de sus dos her- 
mosas criaturas, Consecuencia de esa 
determinación (quince días antes de 
que su marido la matara decidió vivir 
con los pequeños en la casa materna) 


ACOPLADOS 
SEMIRREMOLQUES 


PRATI 


Y FRUEHAUF 


ADQUIERALOS CON PLANES ESPECIALES EN 
agentes: ALBERTO NEWARK S.A.1.c. 


SAN JOSE 83 + Bs.As, +» T.E. 37 - 9364 


fue la insana duda que sobre su con- 
ducta cobró cuerpo en la mente de An- 
gel Ferreira, que se dedicó a acusarla 
con sus seguimientos, mientras la mu- 
jer, siempre haciéndose acompañar de 
su progenitor, abandonaba la casa pa- 
ra cumplir en la escuela o para llevar 
A cabo las diligencias propias de un 
hogar con hijos. 

Fue precisamente en una de las obli- 
gadas salidas rumbo a la escuela que 
el matador vio la brecha por donde se 
acercaría a la víctima. Poco más de 
media cuadra antes de arribar, María 
Ester sugirió a su anciano padre que 
regresara al hogar dado que no veía 
a nadie en las proximidades. Solo ese 
trecho le faltaba para caminar sola 


ATENTADO EN UNA ESCUELA 


CORDOBA, 7 (De nuestro 
corresponsal). — Un acto re- 
pudiable y exento de toda 
sensibilidad humana, fue co- 
metido por maleantes que 
aun no han sido identifica- 
dos, en la escuela “Domingo 
Faustino Sarmiento”, de Al- 
ta Gracia. Los malvivientes 
se introdujeron en el esta- 
blecimiento procediendo a 
destruir todo lo que encon- 
traron a su paso. Utiles esco- 
lares, instalaciones, bolsas de 
café y de azúcar, utensillos 
y elementos de estudio de la 
casa, destinado a la pobla- 
ción estudiantil concurrente. 

La denuncia fue formula- 
da a las autoridades policia- 


cuando de su escondijo surgió la fi- 
gura del incorregible jugador que se 
interpuso en su camino por última vez. 
Aún resuenan los disparos en los oí- 
dos de los aterrados niños que alcan- 
zaron a ver caer a su maestra querida 
con aquel rojo insólito en su blanco 
guardapolvo. 

Todavía perdura el sentimiento de 
protejerla de la inícua agresión. Tal 
era el afecto granjeado por la extin- 
ta, entre las numerosas gentes que gus- 
taban de su trato amable y compren- 
sivo. Los ojos están puestos ahora en 
la labor policial. Obvio es señalar, que 
se trabaja muy seriamente para captu- 
rar a Ferreira y llevarlo al tribunal que 
Juzgue su acción. 


MENSUALES 
YA ES SUYO 


SIN ANTICIPO 
SIN CUOTAS EXTRA 


ABIERTO TODO El QA 


MUEBLES 


les por la directora del cole- 
gio, señora María Isabel Ló- 
pez de García. 

La importancia de los da- 
ños todavía no ha sido po- 
sible estipularla en dinero 


ESTUDIE 
CONSTRUCTOR OBRAS 
CONSTRUCTOR O. 

SANITARIAS 
INSTALADOR GAS 
Matrículas Nacionales 
ELECTRICIDAD DE OBRAS 
Soldadura Eléctrica-Autógena 

Dibujo y Decoración 

Reserve su Vacante 
INST. POLITECNICO MODELO 
Nazca 1233 - 58-8024 


po 


Refugiada en la casa de 
una amiga, que al parecer 
nada sabía de lo ocurrido 
en Rosario, fue encontrada 
la copera rosarina que ma- 
tó a golpes a su hijito de 
4 años y después lo dejó 
tirado en la calle envuelto 
en una chalina. Beatriz Su- 
sana Bonhuone de Lesnez, 
que tiene otro hijo de 3 
años, vivía en concubinato 
con Jesús Sheixo, de 43 años, 
quien al ocurrir el trágico ep:- 

sodio, se suicidó. La filici- 
da, que fue detenida por 
al de la Brigada de 
Investigaciones de San Jus- 
to, fue Nevada a Rosario 
esta tarde a las 15, por per- 
sonal de la División Segu- 
ridad de la policía de aque- 
lla cludad, al mando del co- 
misario Máximo Ceballos que 
viajó especialmente para 
conducirla ante el juez de 
instrucelón, doctor Eduardo 
Vacca Gorostarzu, que en- 
tiende en la causa. 
. 


0 UN ANGEL RUBIO 


Como informara amplia- 
mente CRONICA, el domin- 

vw. go 21 de marzo en las pri- 
meras horas de la noche, 
Tue encontrado en la esqui- 
na de Morrison y Donado, 
€el cadáver de una criatura 
que presentaba numerosos 
hematomas. La criatura era 
muy bella a pesar de las 
“marcas que presentaba, ru- 
bia, de tez blanca y envuel- 
ta en una chalina. En un 
primer momento se pensó 
en un accidente, pero la au- 
topcia demostró que había 
“sido brutalmente golpeada. 
vw El día 22, lunes, a la ma- 
ñana, se tuvo conocimiento 
que en la calle Pavón 4893 
del barrio Saladillo se había 
«'¡suicidado un hombre. Al pre- 
sentarse la policía, su hífa 
de 16 años declaró que la 
¡extrema determinación de su 
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E LA MUJER QUE : 


ASESINO AL HIJITO 


o SAR 


DETENIDA. Mató al hijito, 
ahora lograron apresarla. 


padre tenía algo que ver con 
el niño encontrado en el ba- 
rrlo Fisherton. Así se supo 
que Beatriz Susana Bonhuo- 
re de Lesnez, argentina, de 
22 años, que trabajaba como 
“copera” en un lugar noc- 
turno, vivía en concubinato 
con el suicida, Jesús Sheixo, 
y sus dos hijos, Miguel An- 
gel Lesnez, de 4 años, y Jor- 
ge Marcelo, de 3. La mujer 
aplicaba duros castigos a Mi- 
guel Angel, mientras que 
inexplicablemente jamás le 
pegaba a su otro hijo. El sá- 
bado, la hija de Sheixo es- 
cuchó cómo la mujer cas- 
tigaba al pequeño, que de 
repente dejó de llorar. Des- 
pués vio salir a la madre con 
el niño envuelto en un chal 
en los brazos y regresar sola. 
También declaró que esa no- 
che, su padre y la mujer sos- 
tuvieron una fuerte discu- 
sión y al día siguiente su 
padre se quitó la vida. La 
copera desapareció con su 
otro hijo, y desde entonces 
era buscada intensamente, 


En San Justo fue encontra- 
da sola, nada se sabe del pa- 
radero de Jorge Marcelo. 


e BARBARO 
BAHIA BLANCA, 7 (De 
nuestro corresponsal). — 


Las poblaciones de Viedma 
y Patagones, vecinas de am- 
bas márgenes del Río Negro, 
se han visto sacudidas, por 
un indignante episodio que 
mueve a general repudio e in- 
dignación. Un menor de tres 
años falleció luego de ser 
sometido por un aberrante 
sujeto. Este hecho al que 
rodearon dramáticas y do- 
lorosas alternativas (el pa- 
dre de la víctima lo buscaba 
desesperado por su ausencia 
del hogar y participaba de 
sus inquietudes a los vecl- 
nos) ha conmovido a la po- 
blación de ambas ciudades y 
se llegó a temer que la 
gente tomara justicia por su 
propia mano por lo que la 
policía debió en un primer 
momento ocultar que en la 
comisaría de Viedma se ha- 
llaba detenido el incalifica- 
ble sujeto responsable de la 
muerte del niño, temerosa 
de que se pudiera llegar al 
linchamiento del repudiable 
sujeto, 

El progenitor de la peque- 
ña víctima fue, en realidad, 
quien alertó a la policía, la 
que prestamente ubicó al 
anormal. Se trata de un jor- 
nalero de apellido Sánchez 
que llevó su cinismo hasta 
admitir desde el primer mo- 
mento la autoría de su re- 
pudiable acción. Es de hacer 
notar que para Sánchez, la 
policía de Viedma juzgó que 
no disponía de los suficien- 
tes elementos para garantl- 
Zar su seguridad ante la 
justicia, motivo por el cual 
se lo trasladó disimulada- 
mente a Patagones a fin de 
ponerlo a salyo de la ira po- 
pular, 


-—PRENDIO FUEGO A LA CASA CON 
-SU ESPOSA Y 4 HIJOS ADENTRO 


LA PLATA, 7 (De nuestro corresponsal), 


- — Pudo resultar una tragedia la increíble 
decisión de un hombre exaltado que luego 
de reñir con su esposa roció su casa con 
querosene y le prendió fuego cuando su 
cónyuge, golpeada, se hallaba adentro y los 
cuatro hijitos de ambos se hallaban entre- 
gados al sueño, 

Esto ocurrió en la finca ubicada en la 
esquina de Andrade y Echeverría, del barrio 
Mosconi, en Ensenada, domicilio del matrl- 
imonio integrado por Juan Carlos Peluffo, 
argentino, de 35 años y Blanca Ester Cuber, 
de la misma nacionalidad y 31 años, enfer- 
mera del hospital de la localidad. Ambos 
tienen cuatro hijos, José Antonio, de 11 años; 
Mónica Graciela, de 10; Juan Carlos, de 5 
y Juan Fernando, de 4. Las sospechas de 
infidelidad non parte del marido originaban 
Irecuentes disputas que trascendían al ye- 
cindario y ¿ue durante la última surgida 
por esta causa que Peluffo adoptó la irre- 


MAÑANA, 
LOS LOCALES BONAFIDE 
ATENDERÁN TODO EL DIA. 
EL VIERNES, 
HASTA LAS 13 HS, 
Y EL SABADO Y DOMINGO, 


COMO SIEMPRE, 
BONAFIDE, 


VIVE LA SEMANA SANTA 
A PUERTAS ABIERTAS. 


flexiva decisión de incendia rsu hogar lue- 
go de haber agredido de hecho a su mujer, 

A punto estuvo de consumar su iracunda 
obra, puesto que los bomberos de Ensena- 
da, que acudieron para apagar el fuego, de- 
bleron realizar riesgosa y agobiadora tarea 
para cumplir el rescate de las cuatro crla- 
turas atrapadas por las llamas, por cuya 
vida clamaba a gritos, desesperada, su ma- 
dre, Fue necesario internar a la señora de 
Peluffo en el hospital donde trabaja para 
asistirla de las lesiones que le causara su 
marido y reponerla de la fuerte crisis ner- 
vlosa en que cayó ante estos acontecimien- 
tos. Finalmente, los bomberos culminaron 
exitosamente sus propósitos y dejaron a sal- 
vo a los niños, verdaderos herederos de las 
consecuencias del drama familiar. Peluffo 
huyó luego de consumar lo expuesto. Se 
dio a deambular por la ciudad y poco des- 
pués se entregó detenido en el Departa- 
mento Central de Policía. 


“Me Quiere Ultimar” 


TUCUMAN, 7 (De nuestro 
corresponsal), — Según la 
denuncia de una joven se- 
fñora su propio cónyuge ha- 
bría intentado ultimarla. Por 
diversos hechos que la poli- 
cía trata de esclarecer fe- 
hacientemente y que habría 
arrojado el descubrimiento 
de varios hechos delictivos 
ocurridos recientemente en 
esta ciudad. 

En sus declaraciones la 
denunciante Liliana Thelma 
de Puajadas, de 20 años, ex- 
presó que su marido Lau- 
reano Carlos Puajadas, de 
25 años, la intentó matar, 
Para que no dijera nada so- 
bre diversos asaltos en que 
él estaba implicado. La de- 
nunciante prosiguió dicien- 
do que su cuñada Nélida Ro- 
sa Puajadas le había secues- 
trado a su hija de 9 meses 
de quien nada sabe desde 
el 1? del corriente 


Betty A. Pase a retirar sus 
perritos Pall y Gitano, pues 
la extrañan mucho, Por Oliden 


Denunció a su Marido: 


Crónica 


Empanada - 
Gallega 


(4 porciones) 


:2,29 


Rosca de Pascua Vino Blanco 
Arlanc 


de Orfila, 700 c.c. c/€. 


:1,49 


apróx. 500 gr. 


:2,29 


euuobiy ejusnpur 


Mejillones 


al natural, 200 gr. 


Atún 5 


da 


Arroz Blue Rose 


Garbanzos 


048 


Porotos alubias 


Lentejas 


bolsita 500 gr. 


0,99 


bolsita 1 Kg. bolsita 500 gr. 
TAMBIEN 


0,63 0,89 


BACALAO NORUECO SECO. 
CONSERVAS IMPORTADAS DE.ESPAÑA, 
ALEMANIA 
Y NORUEGA. 


———NR—— 
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FUTBOL BAJO LA LUNZ 


Encuentros Oficiales, Hoy, por el “Metro” 


¡l PROBABLES EQUIPOS 


Ñ V. Sársfield-River Plate 
(A las 21) 


VELEZ SARSFIELD: Ma- 
rín; Gallo, Ferrari, Nievas, 
Correa, La Palma, Ríos, Ben- 
irón, Patire, Bianchi y Be- 
nito. A.S,: Onzari. D.T.: 
Montaño. 


RIVER PLATE: Pérez; 
Dominichi, Pellerano, Laralg- 
née, Zuccarini, Della Savia, 

| J. J, López, Pignani, Mar- 
EA chetti, Onega y Mas. A.S.: 
Carballo. D.T.: “Didí”. 

Arbitro: H. Dellacasa, 
> Cancha: V. Sársfield (Jon- 
] te y Reservistas Argentinos). 


Atlanta - Independiente 
iy (A las 21) 


ATLANTA: Laino; Fer- 
nández Vázquez, Gómez, Mo- 
rales, Gutiérrez, Collado, V1- 
. cente, Gómez Voglino, Mas- 
trángelo, Cano N Savino. A. 
S.: De Benedettis, D.T.: Spl- 
1) netto. 


INDEPENDIENTE: Santo- 
To; Comisso, López, Garisto, 
Pavoni, Pastoriza, Raimon- 
do, Adorno, Balbuena, Gla- 
chello y Gennoni, A.S.: Me- 
¡ dina. D.T.: Cap. 
Arbitro: Roberto Barreiro. 
Cancha: Atlanta (Hum- 
boldt 408). 


Boca Jrs.-G. y Esgrima 
(A las 21) 


BOCA JUNIORS: Roma; 
Ovide, A. Pérez, Nicolau, 
Marzolini, Madurga, Medi- 
na, Savoy, Ponce, Novello o 
Curioni, y Peña, A.S.: Sán- 
chez. D.T.: Grillo. 


(Brandsen y Del Valle Iber- 
lucea). 


Estudiantes - Chacarita 


(A las 21) 


ESTUDIANTES: Pezzano; 
Manera, A. Suárez, Togneri, 
Malbernat, Echecopar, Rudz- 
ky, Flores, Aguilar, Bedogni 
y Berón. A.S.: Leone. D.T.: 
Ignomirjello. 

CHACARITA JUNIORS: 
Carnevali; Forteis, Buzzo, 
Bargas, Frassoldatti, Poncio, 
Recúpero, Puntorero, Marcos, 
García Cambón y Orife. A. 
S.: Petrocelli. D.T.: Mareque. 

Arbitro: J. C. Casayouz. 

Cancha: Estudiantes, calle 
1 entre 54 y 57, La Plata. 


Colón - San Lorenzo 
(A las 21.30) 


COLON DE SANTA FE: 
Drago; Coletti, Pulcini, Tar- 
divo, Rodríguez, Ripke, Tru- 
llet, Mottura, Di Meola, Cór- 
doba y Velázquez. A.S.: Gros- 
so. D.T.: Urriolabetía. 

SAN LORENZO: Kadije- 
vich; Villar, Rezza, Heredia, 
Rosl, Veglio, Spósito, Tojo, 
González, Fischer y Ayala, 
A.S.: Irusta. D.T.: Domín- 
guez, 

Arbitro: A. Coerezza, 

Cancha: Colón (Boulevard 
Zavalla y Pietranera, San- 
ta Fe). 


Huracán-Ferro C. Oeste 


(Mañana, a las 16) 


HURACAN: Poletti; Men- 
doza, Buglione, Cantú, La- 
ginestra, Rendo, Leone, Si- 
c:liano, Doval, Avallay y Gi- 
ribet. A.S.: Hernandorena. 
D.T.: Zubeldía. 


GIMNASIA Y ESGRIMA: 
Gatti; Gonzalo, Di Plácido, 
Sánchez, Leonardi, Pedraz- 
za, Maldonado o Zywica, 
Valentín Sánchez o Santia- 
go, Montivero, Onnis o Mon- 


FERRO CARRIL OESTE. 
Larrubia; Peláez, Ortiz, Et- 
cheverry, De Filippo, Tarta- 
glia, Moreno, Domínguez, 
Aimoretti, Vidal y Weber. 
A.S.: Martínez. D.T.: Imbe- 


tagnoli y Castiglia. A.S.: Gu- llone. 
ruciaga. D.T.: Varacka, Arbitro: J. C. Rodríguez. 
Arbitro: R. Goicochea. Cancha: Huracán (Alcor- 


Cancha: Boca Juniors ta y Luna, Capital Federal). 


MUERTE DE UN FUTBOLISTA 


LIMA, 7 (EFE). — Un futbolista peruano murió el 
domingo último cuando se disponía a anotar un gol en 
el campo deportivo San Gregorio, del distrito limeño de 
Vitarte, se dio a conocer aquí, 


Ezequiel Landa Babajos efectuó un violento remate 
frente al arco rival pero cayó estrepitosamente y tuvo que 
ser llevado en estado inconsciente a la Asistencia Pública 
de Lima, donde dejó de existir. 

Landa Babajos formaba parte del equipo de Vitarte que 
ese día realizó un festival deportivo con la participación de 
varios conjuntos de los alrededores del distrito, 


AAA NETA REA, 


MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOCION 
Y ASISTENCIA DE LA COMUN'DAD 


Está abierta la inscripción para las familias que deseen 

hacerse cargo de menores dependientes de esta Secretaría 

de Estado, y puedan brindarles un hogar sustituto por 

tiempo determinado, 

Las familias interesadas deberán reunir los siguientes re- 

quisitos: 

* Matrimonios legalmente constituidos. 

e Esposos con edades entre 30 y 50 años. 

* Cono sin hijos, 

e Con domicilio en la Capital Federal o el Gran Buenos 
Aires. 


* Con condiciones morales, económicas y ambientales, 


Se otorgará a la familia sustituta un subsidio mensual. 
Los interesados deberán concurrir personalmente a la Di- 
rección General de la Minoridad y la Familia, Avda. de 
Mayo 869, Capital, 2? piso —Sección Familia Sustituta—, 
todos los días hábiles, de 12.30 a 19.30 hs. 


Crónica 


Una interesante jornada se disputará entre esta no- 
che y mañana por la disputa del Campeonato Metropoli- 
tano de Fútbol, en su octava fecha. El fixture incluye par- 
tidos que, indudablemente, despertarán el interés de los 
aficionados. En Liniers, Vélez Sársfield recibirá la visita 
del puntero absoluto del torneo, River Plate. Los millona- 
rios intentarán continuar en la senda ganadora y para 
ello llegarán hasta el Fortín en inmejorable situación 'aní- 
mica y con un rendimiento altamente satisfactorio en lo 
técnico. Recordemos que el domingo tras ir en desven- 
taja, dio. vuelta el resultado y se alzó con una victoria 
por 5 a 4 frente al buen equipo que es Atlanta porque 
quedó demostrado en ese encuentro que el River de hoy no 
baja los brazos. Su rival, Vélez necesita ganar por cuanto 
su situación en la tabla no condice con la excelente base 
de equipo que ha estructurado y para borrar la imagen 
de la derrota sufrida el viernes ante Chacarita y por alto 
score 5 a 2. 

Por su parte Boca Juniors que aun no jugando todo 
lo bien que sus parciales reclaman viene de ganarle a Ar- 
gentinos Juniors por 3 a 2 y esta vez tendrá que exponer 
en la cancha mayor caudal en su desarticulado ataque 
para quebrar la resistencia de un equipo que como Xim- 
nasla y Esgrima de La Plata viene entonado tras ven- 
cer a Platense y lograr así la primera victoria de este 
campeonato, 

El recientemente ascendido Ferro Carriz Oeste, se ha 
convertido en la “vedette”, pues es uno de los tres invictos. 
El domingo le empató Racing, en un partido que mereció 
ganar, puesto que el empate académico llegó cuando e] juez 
Mateo —muy mal— llevaba tres minutos de descuento. Su 
adversario será Huracán, que todavía no ha rendido todo lo 
que Zubeldía juzga que es capaz, pero que ha evidenciado un 
repunte general, ya que igualó con Banfield. Los del “Glo- 
bito” confían en quitarle a Oeste la condición de invicto, 
que tan orgullosamente ostentan. Este partido se juega 
mañana. 

Atlanta e Independiente serán protagonistas de otro 
encuentro interesante. Ya dijimos que los “bohemios” le 


ES: 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abri de 19; 


hicieron mucha fuerza al mismísimo River Plate y le com. 
plicaron el panorama en el primer tiempo para caer 1 
derrotados ante el desborde de los atacantes millona 
Los cuatro puntos que ha logrado en verdad no hablan di 
verdadero potencial del equipo que conduce Victorio Shi 
netto por esta noche tiene la gran oportunidad de relvj 
carse y demostrar todo lo que es capaz ante los rojos, qu 
tras un brillante comienzo dejaron el invicto en manos di 
contradictorio Huracán y perdió inmediatamente con 
Andes. El domingo se rehabilitó a medias al vencer | 
Colón por 2 a 0, lo que al menos ha llevado un poco d 
tranquilidad al técnico Cap. 


En La Plata, Estudiantes intentará frenar al empin 
Chacarita Juniors. En efecto, aún con muchos probl 
ha conquistado seis puntos y está tratando de lograr 4 
mejor forma en vistas a sus inmediatos compromisos 
la Copa “Libertadores”. Se advierie 
la misma no es fundamental. 


que presenta este certamen. Va en el segundo puesto 
está trabajando con mucha soltura y calidad. Solamej 
perdió con Boca en la primera fecha, 


San Lorenzo de Almagro viajará hasta Santa Fe, don: 
de lo aguarda Colón, con muchas ganas de borrar 0 
sus últimas actuaciones. Porque los dos fueron derro! 
El “Ciclón” cayó ante Los Andes por 2 a 1, en 
largamente discutido por sus hinchas y directivos por 
actuación que le cupo al juez Teodoro Nitti. Además, 
ese partido sufrió Cocco la lesión que lo tiene internade 
Con ganas de recuperar el terreno perdido buscará ganar. 
le a Colón, que también está ansioso de una victoria ] 
campanillas y ésta es su ocasión de brindarle al públ 
santafesino una satisfacción, pues viene de perder con 
Independiente. 

Mañana completarán esta octava fecha Racing y Ar 
gentinos Juniors, match que será televisado y Los And 
con Banfield. 


REHABILITARON CANCHAS Y SE DA NOVENTA! 


DIAS PARA PONERLAS EN CONDICIONES 


vos clubes, por lo menos hasta que se 
cumpla el plazo de 90 días, ahora acor- 


La Intendencia Municipal de Buenos 
Aires resolvió ayer levantar la clausura 
que pesaba sobre varios estadios. La re- 
solución surgió, luego de varias inspec- 
ciones y sin perjuicio de volver a efec- 
tivizarse en un plazo de 90 días. si es 
que los clubes involucrados en el caso 
no cumplieron con las determinaciones 
de la ordenanza número 24 225. 

Al respecto la Comuna emitió el si- 
guiente comunicado: “La Intendencia 
Municipal de la Ciudad de Buenos Ai- 
res da noventa (90) días para que los 
estadios de fútbol den cumplimiento a 
las exigencias de la ordenanza número 
24,225 que reglamenta el funcionamiento 
de los mismos, Sin perjuicio de la vró- 
rroga, después de ello la Dirección Ge- 
neral de Espectáculos Públicos queda 
facultada para intimar en forma peren- 
toria e imponer las limitaciones de ca- 
pacidad correspondientes para garanti- 
zar las condiciones mínimas de higiene 
y seguridad de los estadios, hasta tanto 
cumplan plenamente con las disposicio- 
nes vigentes. Asimismo se autoriza a la 
citada repartición a disponer el levan- 
tamiento de las cláusulas impuestas por 
aplicación de la disposición antes men- 
cionada”. 

De acuerdo a esta resolución muni- 
cipal, los estadios de Huracán (cuyo 
presidente realizó activas gestiones para 
lograr la rehabilitación del field de 
Patricios) Platense, Nueva Chicago, Ar- 
gentinos Juniors y Deportivo Riestra, 
podrán ser utilizados por sus respecti- 


dado. 


DEMANDA A BOCA JUNIOR 
Y ARMANDO, POR UNA RIFA 


Por los presuntos delitos 
de defraudación, estafa y 
violación de la ley de juegos 
de azar, el señor Teófilo 
Amado se presentó ante el 
juzgado de instrucción del 
doctor Néstor Sanz, quere- 
llando al titular del Club 
Atlético Boca Juniors, a los 


vista y a abonarle diez mi- 
Mones de pesos viejos por 
daño material, con intereses 
al 20 de diciembre de 1967 y 
tres millones de igual mo- 
neda por el daño moral. 
Expresa el recurrente que 
adquirió un título o rifa de 
los “Títulos Pro-Patrimonia- 
miembros de la comisión les de la Ciudad Deportiva 
directiva en ejercicio en los del Club Boca Juniors”, 
años 1967 y 1968 y contra la cuarta serie, N? 423,218, en 
entidad, en su carácter de setiembre de 1967 y, el 20 
beneficiaria de esos presun- de diciembre de ese año, 
tos delitos. Pide que se coincidieron las cinco últi- 
condene a los querellados mas cifras con el premio ma- 
al máximo de la pena p:e- yor de la Lotería Nacional, 


WU YY WWW DDD Vw 
p CON ESTE PLAN 


|) Amb. Ant Cuota 

: 2 5 990.-S110.- 
3 $1.480.- $130.- 
4  $1.800.- $150.- 

, PIAR 


UNICAS 


Una vez conocida esta disposición 
comunal los dirigentes del “globito” ini- 
ciaron una activa serie de gestiones, 
para que su encuentro con Ferro Ca- 
rril Oeste, programado en principio 
para esta noche en San Lorenzo, se 
trasladará al día de mañana en Patri- 
cios. La respuesta del comando “ver- 
de” fue en primera instancia rotunda- 
mente negativa, pero al fin, convenci- 
dos por razones “de a peso” se avinie- 
ron a lo solicitado por Huracán. En 
consecuencia, gracias a la prerrogativa 
comunal, Huracán recibirá mañana a 
Ferro ,en su estadio de Patricios, a par- 
tir de las 16 horas. 

MEDIADOR: El interventor en AFA, | en términos 
mantuvo ayer reuniones por separado 
con los presidentes de River, Boca y 
Huracán, señores William Kent, Alber- 
to J. Armando y Luis Seijo, respecti- 
vamente. El propósito del doctor Oneto 
Gaona fue intentar la reconciliación de 
Boca y Huracán con River, cuyas rela- 
ciones están interrumpidas por distintas 
razones. No se dieron detalles de estas 
reuniones, pero trascendió que en prin- 
cipio hubo negativa por parte de los 
presidentes de Boca y Huracán, que 
cuando menos exigen una adecuada ex- 
plicación de River, respecto a sus pro- 
cederes en ambos Casos, 

CHICOS: No se llevó a cabo como 
estaba prevista la reunión que habían 
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EN VENTA EN: 
MUNRO: Viviendas Abraxas, Supermercado Canguro 
(Av de los Constituyentes e Hala), Munro 


DE HORMIGON Y LADRILLOS 
DE TERRAZA ACCESIBLE 
DE 2,60 MTS. DE ALTURA 
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programado para anoche en AFA,. 
dirigentes de los clubes “chicos”, F 
esta fallida asamblea no hubo quórun 
se pensaba tratar el tema “supresión € 
descensos” para una vez que se auntés; 
ran criterios elevar una solicitud en 
sentido a la intervención. En cons 
cuencia, se resolvió fijar el día ma 
13 del corriente como una nueva feel 
DESMENTIDA: La formuló el pre 
dente de Argentinos Juniors, señor Jus 
Fiore, respecto a presuntas desinte 
gencias entre el comando de los “h 
chos” y el técnico Angel Labruna. Pl 
el contrario —afirmó el dirigente— 14 
bruna goza de nuestra entera co: far 
za y seguirá al frente de nuestros pla 
teles profesionales. » 


REUNION: Se llevó a cabo anoel 
informales entre los 
presentantes en AFA de Independi 
te, Banfield, Chacarita, Colón, Plate 
se, Argentinos Juniors y Gimnas 

Esgrima de La Plata. Como concl' 
de la misma se resolvió citar a Mi 
reunión de presidentes y representa 
tes de clubes para el martes 13 del € 
rriente, a las 19 horas. En esa opor! 
nidad, en dependencias de la AFA, ! 
considerarán estos temas: 1) Norm 
lización institucional de la Asociacíl 
del Fútbol Argentino; 2) Reestruc' 

ción de los torneos; 3) Amnistía pa 
dirigentes y socios y 4) Considerar 
ibilidad de declarar persona no £ 
para el fútbol argentino al presiden 

te de la CSF, Teófilo Salinas. . 


' 
: 
á 
' 
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ganando así la suma de 
10.000.000 de pesos moneda 
nacional. Se presentó a co- 
brar el premio pero el señor 
Armando le manifestó que 
solo se le  abonarían ocho 
millones hasta que, por últi- 
mo, y luego de relteradas 
visitas, le ofreció en pago 
un automóvil usado. 
Entonces promovió deman- 
da ante un juzgado civil por 
cobro del premio y se recha- 
zó la acción —en sentencia 
confirmada por la Cámara 
Civil— sosteniendo que la 
cuarta serie a la que perte- 


necía el número adquiridi 
por Amado “no estaba aulos 
rizada'” 

Pide finalmente el queres 
llante que se dé interveds 
ción al agente fiscal par 
que asuma la representaciól 
del Estado Nacional “al cuWl 
—dice— se ha escamoteall 
y burlado la obligación 4 
rendir cuentas del producida 
de la venta de la cuarta Ses 
rie de la rifa en cuestión po 
la que el club, afirma, per 
oibió 1.732 millones de 
viejos, cuyo reintegro a: 
tado pide que se ordene. 


LINIERS: Viviendas Abraxas, Carhué 158 ] 
CENTRO: Viviendas Arco Iris, H. Yrigoyen 968 
CONSTITUCIÓN: Viviendas Arco Iris, Garay 1081, 30 “E** 


ATENCION DE LUNES A SABADO DE 9 a 20 HS. 
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'ESTUDIANTES IRA POR LA COPA 


Y AHORA LLORAN 


Recién Cuando Termine, AFA Tomará Medidas 


desea perjudicar a otro de sus clubes afiliados, ya que en caso de deserción de la Copa Li- 
e e ico belcia  onslderatiles pérdidas, de allí que haya resuelto autorizar la participación de Estu- 
diantes en la ronda semifinal, sin perjuicio de reservarse sus derechos para cuando finalice la misma”. 
Las precedentes declaraciones fueron hechas por el secretario técnico de AFA, señor Luis Rivas. 


En rueda de periodistas, 
el señor Rivas explicó ano- 
che la actitud de la Inter- 
vención, respecto a la re- 
consideración elevada por 
AFA, que fue denegada por 
el Comité de la Confedera- 
ción Sudamericana de Fút- 


y. bol] reunida en Paraguay. 


“si Estudiantes no inter- 
venía en la rueda semifinal, 
debería pagar la multa de 
7,000 dólares que prevé el 
reglamento de la CSF, y 
además tendríamos que abo- 
nar una elevada suma de di- 
nero en cocepto de indemni- 
zación al canal televisivo que 
contrató la emisión de sus 
cotejos por la Copa. 

“Si a ello se agrega la pér- 
dida de recaudaciones a ob- 
tenerse durante su actuación 
en el torneo se verá que los 
perjuicios e ocasionarse a 
Estudiantes serían gravísi- 
mos, acotó el señor Rivas, 
fundamentando la postura 
Y de AFA, en esta emergen- 
Mmcia, 
n “Esto no quiere decir que 

AFA, haya abandonado su 
posición ni mucho menos, 
señaló seguidamente el se- 
cretarlo afista, ya que una 


vez finalizada la serie semi- 
final proseguiremos la cau- 
sa de acuerdo a un criterio 
sustentado desde el prin- 
cipio”., 

Interrogado acerca de si 
una de las medidas contem- 
pladas era la desafiliación el 
señor Rivas contestó que aun 
no había nada resuelto al 
respecto. 

No podemos fijar una po- 
sición inmediata sin antes 
conocer los fundamentos en 
los que se apoyó el Comité 
Ejecutivo de la Confedera- 
ción para negar la reconsi- 
deración y además saber sl 
la apelación fue o no recha- 
zada, dijo Rivas. 

La respuesta a esta solici- 
tud de AFA, prosiguió el di- 
rigente afista, llegó a través 
de informaciones ambiguas 
procedentes de Paraguay, las 
que lejos de definir la situa- 
ción se prestan a equívocas 
interpretaciones. Prueba de 
ello es que los cables que alu- 
den al caso, “hablan” de cul- 
pabilidad de Boca, cuando 
hasta hace , la fijación 
del estadio boquense para 
jugar contra Universitario se 
consideró responsabilidad de 
la AFA. 


Así naturalmente, resulta 
prematuro determinar cuál 
ha de ser el enfoque que da- 
remos al caso, ya conocida 
la denegatoria de la CSF, 
pero no sus fundamentos. 

—De modo pues, que has- 
ta que finalice la ronda se- 
mifinal de la copa, ¿AFA no 
adoptará actitud alguna con 
respecto a este asunto? 

La pregunta formulada 
por el cronista de CRONICA, 
fue inmediatamente respon- 
dida por RTvas en los sl- 
guientes términos: “Efectl- 
vamente, esa es la situación. 
Mientras tanto, o sea, a tra- 
vés del tiempo que demande 
la realización de estas seml- 
finales seguiremos estudian- 
do el caso y fundamental- 
mente recopilando datos y 
elementos varios de juicio 
que sirvan al sostenimiento 
de nuestra posición que es 
absolutamente reglamenta- 
rla”. 

—¿Usted cree que pueda 
haber finalmente una justa 
reconsideración del Comité 
Ejecutivo de la CSF? 


—Bueno, eso no está a mi 
alcance predecirlo. Lo único 


que puedo afirmar al res- 
pecto es que nosotros ac- 
tuamos con la ley en la ma- 
no y que nos mantendremos 
en esa tesitura hasta el fi- 
n21, Que se haga justicia o 
no depende de los señores 
diricentes del fútbol suda- 
mericano con absoluta pres- 
cindencia de AFA, 

Ahora, señaló  seguida- 
mente Rivas, solo nos queda 
desearle suerte a Estudiantes 
en esta próxima intervención 
en la Copa. 


—¿Y si Estudiantes se 
clasificara finalista, queda- 
ría todo en la nada...? 

—No señor. Una cosa no 
tiene nada que ver con la 
otra. El problema suscitado 
en torno a la utilización del 
estadio boquense frente a 
Universitario es “harina de 
otro costal” y no se relacio- 
na para nada con la actua- 
ción de Estudiantes en la 
Copa. ¡Ojala! Estudiantes 
llegue a clasificarse, pero 
esto no influirá en modo al- 
guno con respecto a nuestra 
actitud asumida desde un 
principio, respecto al otro 
problema, 


'MANTIENESE EL OPTIMISMO RESPECTO 


Victorio Nicolás Cocco sigue inter- 
nado en la habitación 407, del Sana- 


as rio Doctor de Cusatis. Entre quienes 


PA e — Ko > 
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> rodean en su lecho, crece el opti- 
¿¿mismo, con respecto a la posibilidad de 
, Tecuperación del crack sanlorencista. 
¿La evidencia manifestada a través de 
¿¡elaros síntomas de reacción abre el ca- 
¡Mino a la esperanza concreta de su- 
rar una situación que en un momento 
¿hizo temer por su futuro. Su esposa, que 
está junto al invernado permanente- 
,¡¿mente, nos manifestó esta mañana lo 
«5lgulente: “Cree que está mucho mejor. 
¿Anoche su estado decayó un poco y nos 
volvimos a asustar, pero fue algo pasa- 
jero. Ahora ha repuntado nuevamen- 
Te. Habla algo, aunque con dificultades 
ad de comer, cosa que no habia 
hecho desde que fue internado”. 
Asimismo, conversamos con el médi- 
Co de cabecera de Cocco, el doctor Bal- 
“boa, quien nos dijo: “Anoche el enfer- 
mo registró una disminución en la ten- 
sión que de 120 bajó a 100. Paralela- 
mente, volvió al estado de sopor, lo que 
creó un cuadro bastante problemático. 


RÁAA 
SEGURO DE AUTOMOTORES 


En forma inmediata para lograr que 
la tensión volviera a subir, aumenté la 
dosis terapéutica. El objetivo se logró 
y sl todo sigue así, creo firmemente que 
Cocco habrá superado el estado crítico”, 
En el cuarto piso del sanatorio De Cusa- 
tis, no está permitida la estancia de per- 
sona alguna. Los enfermeros se encar- 
gan de pedir a cuantos se acercan que 
no permanezcan allí. Al parecer hay 
indicaciones especiales de los médicos 
que atienden a Cocco, en el sentido de 
evitar todo tipo de movimiento que 
pueda alterar el descanso del paciente, 


e HABLA LA MADRE 


La madre de Victorio Nicolás Cocco, 
que también comparte los desvelos de 
le. esposa en el cuidado del crack, nos 
dijo esta mañana: “Ya estoy más se- 
rena. Lo veo mucho mejor, Habla, re- 
conoce, recobró la lucidez, Soy opti- 
mista y creo que el peor momento ya 
ha pasado, gracias a Dios”. El rostro 
de la madre de Cocco mostraba clara- 
mente las hueras de largas horas de 
dolor e insomnio, pero también la luz 


“AL ESTADO DEL FUTBOLISTA COCCO 


de la esperanza por la: recuperación de 
su hijo. 

Entre las personas que visitaron en 
las últimas horas a Cocco en su lecho 
de enfermo se registró la presencia de 
Ciro Barboza, el arquero y capitán de 
Los Andes. Barboza solo estuvo unos 
pocos minutos junto al paciente por 
especlal pedido de ros médicos que res- 
tringieron las visitas. Al salir manifes- 
tó a CRONICA: “Vine a traer a Cocco 
y su familia el saludo de todos los 
compañeros de Los Andes y expresar 
nuestro deseo ferviente en pos de su 
recuperación, 

e FRANCA MEJORIA 

En una última conversación soste- 
nida con el doctor Juan Héctor Balboa 
poco después del mediodía, el faculta- 
tivo nos confirmó la favorable evolu- 
ción de Cocco: “Está mucho mejor. 
Incluso pudimos comenzar a darle ali- 
mentación más sólida, como caldo y 
puré. Estimo que si continúa en este 
ritmo de evolución el viernes o a más 
tardar el sábado pueda abandonar el 
sanatorio para ir a su domicilio”. 


MAS MISTERIO EN LA 
MUERTE DE ROBLEDO 
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POLIZA 2 
CONTRA TODO RIESGO 


FACILIDADES DE PAGO 
1 CUOTA INICIAL Y 5 BIMESTRES 


A TARIFAS, CONDICIONES Y FRANQUICIA uve 
BRINDAN UN POSITIVO BENEFICIO ECONOMICO 


CONSULTE TAMBIEN SOBRE POLIZA 1 


ROBO, 


INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS 


DUBAI, Golfo Pérsico, 7 
(France Presse). — Testigos 
de la acusación seguían hoy 
con evidencias, acusando al 
capitán de un buque tanque 
del Golfo Pérsico, como ase- 
sino del ex internacional 
del fútbol chileno, Ted Ro- 
bledo. 

Robledo desapareció en la 
noche del 5 al 6 de diciem- 
bre pasado, cuando fue in- 
vitado personal del capitán 
del petrolero '“Assahm”, el 
alemán Heinz Bessenich. 

El tribuna] de Dubai, una 
pequeña cludad sobre are- 
nas desérticas, bajo el im- 
placable sol del Golfo Pérsl- 
co, acusó formalmente a 
Bessenich por la muerte del 
chileno, tras una noche de 
embriaguez. En la tercera 
vista del juicio hoy, el ca- 
marero del capitán, un in- 
dio de Goa, llamado Louis 
Alex Fernández, declaró que 
los dos hombres estuvieron 
comiendo y bebiendo hasta 
la 1 de la mañana, mientras 
el petrolero navegaba de 
Dubal hacia Mascate. 

El camarero dijo que al 
día siguiente descubrió la 
vestimenta de Robledo y sus 
pertenencias en la antesala 
del camarote del capitán, 

Agregó que” posteriormen- 


te el capitán las colocó en 
una bolsa y bajó con ésta 
a tierra cuando el buque re- 
gresó a Dubal y también rei- 
teró que uno de los puña- 
les que decoraban su cama- 
rote desapareció, El ca- 
pitán niega su responsabili- 
dad y afirma que Robledo 
cayó al mar accidentalmen- 
te. Otro testimonio fue el 
del capitán Edwin Robin- 
son, agente del armador del 
barco, 

Edwin Robinson dijo que 
el capitán Bessenich omitió 
mencionar en el libro de a 
bordo tanto la presencia de 
Robledo como la desapari- 
ción. Agregó que cuando 
falta un hombre a bordo las 
reglas requieren una inme- 
dilata inscripción en el li- 
bro de bitácora. 

Los abogados de Bessenich 
sin embargo preguntaron al 
testigo si era posible que un 
hombre ebrio pudiera caer 
fácilmente de la cubierta del 
petrolero. Robinson dijo 
que efectivamente era posi- 
ble, especialmente por la 
noche y si estaba corriendo 
sobre las pasarelas situadas 
por encima de los tubos en 
la cubierta del buque. 

Las audiencias continua- 
rán mañana, 


POR EL FIXTURE 


LIMA, 7 (France Presse), 
del subcampeón peruano de f 


— Dirizentes y entrenador 


útbol, Universitario de De- 


portes, se mostraron preocupados por haber tocado a su 
club eliminarse con Palmeiras y Nacional en las semifina- 


les de la Copa Libertadores. 


“Nos ha tocado la serie más difícil, pero estamos se- 
guros de que cumpliremos un papel decoroso”, declararon 
los dirigentes de Universitario, Carlos Melzi y Miguel Pellny. 

Dijeron que aunque se trata del grupo más difícil, tarde 
o temprano debería haber enfrentado Universitario a uno 
de esos equipos y que esperan que sus jugadores se supe- 
ren a la hora de la verdad, porque tienen deseos de ganar. 

N. de la R.: Las prevenciones de dirigentes y técnicos 


peruanos están a la orden del día, 
ticado para la ronda semifinal de 


luego del sorteo prac- 
la Copa Libertadores. 


Y no es para menos, porque esta vez, la “huída” de Teó- 
filo Salinas hacia Suiza, para deslindar responsabilidades 
en el torneo al pedido de reconsideración de la AFA, les 
resultó a ellos un “tiro por la culata”. Su conocida y ad- 
mirada “habilidad”, a nivel peruano, para “sacar conejos 
de la galera” esta vez no pudo ejercerse y en consecuen- 
cia, su querido equipo, Universitario, fue a parar al grupo 


más difícil de esta ronda. 


Bien dicen que “en el castigo está la penitencia” y esta 
vez el axioma se cumplió plenamente, ya que después de 
tanta “trapisonda” desatada por el tirano de la Confede- 
ración Sudamericana, ahora solo el miedo campea entre 


sus compatriotas. 


1.500 Palabras Absurdas 


ASUNCION, 7 (Associated 
Press). — La Confederación 
Sudamericana de Fútbol 
(CSF) dio a conocer anoche, 
a 24 horas de adoptada, el 
tenor de la resolución recha- 
zando la petición de la Aso- 
ciación del Fútbol Argentino 
(AFA) para rever la decisión 
de separar a Boca Juniors de 
la copa Libertadores de 
América, en su presente edl- 
ción. 

La medida consta de 1.500 
palabras y su parte resoluti- 
va es la siguiente: 

*“1) Declarar formalmente 
bien interpuesto el recurso 
de reconsideración contra la 
resolución del Comité Ejecu- 
tivo del 27 de marzo de 1971 
disponiendo la agregación de 
los documentos acompaña- 
dos. 

2) No hacer lugar, en 
cuanto al fondo, a la impug- 
nación presentada, añadien- 
do la separación del presen- 
te certamen del club Boca 
Juniors. 

3) Declarar que no corres- 
ponde el recurso de apela- 
ción ante el Congreso de la 
Confederación como tal, y, 
careciendo, además de todo 
efecto suspensivo. 

4) No hacer lugar a la sus- 


pensión provisional del 
campeonato actualmente en 
disputa, disponiéndose la 
prosecución con la disputa de 
la etapa semifinal”. 


La nota está firmada por 
Alfonso Capurro vicepresi- 
dente y Eduardo Rovca Cou- 
ture, tesorero de la Confede- 
ración. 


e GANO NACIONAL 

ASUNCION, 7 (Associated 
Press). — Nacional, de Mon- 
tevideo venció anoche por 
2 a la Cerro Porteño, cam- 
peón paraguayo, en la se- 
gunda ronda del torneo 
triangular internacional, El 
primer tiempo finalizó igua- 
lado 1 a 1. Los goles fueron 
anotados por González, a los 
36 minutos, para Cerro Por- 
teño; empató Cubillas, a los 
40 minutos, y en el segundo 
tiempo, a los 44, Espárrago 
convirtió el gol de triunfo 

Nacional quedó con diez 
hombres desde los 36 minu- 
tos de la etapa inicial por 
expulsión de Montero Cas- 
tillo. Este había cometido 
una infracción, siendo 0b- 
servado por el referee. Rel- 
teró la falta y protestó al 
referee, 


LA MEJOR REVISTA 
PARA LA 
MEJOR HINCHADA 


MIENTRAS LOS PERUANOS APLAUDEN A 
SUS JUGADORES, LOS NUESTROS SON 
CASTIGADOS EN FORMA EXAGERADA 


PRIMERO LA CLAUSURA DEL ESTADIO 
Y AHORA LAS SANCIONES A VARIOS 
INTEGRANTES DEL PLANTEL. PARECE 
EXISTIR UNA PERSECUCION CONTRA 
NUESTRO CLUB Y ASI LO DENUNCIAMOS 


*k 
EL TRIUNFO SOBRE ARGENTINOS 
JUNIORS LEVANTO LA MORAL 
DE TODO EL EQUIPO 


* 


Y Otras Palpitantes Notas Sobre 
la Candente Actualidad Boquense 
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presunción, si bien se dio plenamente a lo largo del primer tiempo, 


e PRIMER TIEMPO 

Al minuto de juego, cuando aún nin- 
euno de los dos equipos había termi- 
nado de “afirmarse” sobre el campo 
de juego se produjo la primera jugada 
de riesgo. La inició Crocci con pase a 
Watfi que viendo bien colocado a Cas 
bral le cortó el balón en forma rasante; 

no llegó Killer al cruce pero cuando 
el piloto local se disponía a rematar 
desde el centro del área surgió Menut- 
ti que arrojándose a sus pies salvó la 
situación. 

Luego de esta jugada que llamó a 
engaño respecto al ritmo que podía ad- 
quirir la lucha desde sus mismos co- 
mienzos pasaron varios minutos sin que 
se produjeran situaciones de algún ries- 
go para las vallas. Recién a los Y que- 
brando esa tónica se produjo otro ata- 
que “calamar” iniciado esta yez por Al- 
berto González que se fue por la izquier- 
da echando centro pasado. Miranda en- 
tró en diagonal rematando a la carre- 
ra pero Carrascosa alcanzó a interponer 
un pie, para salvar luego el inminente 
corner con otro despeje violento a me- 
dia cancha. 

La lucha se había planteado confusa- 
mente sobre medio campo, cuando a los 
13' en la primera intentona formal de 
los rosarinos Messiano recibió de Bus- 
tos y desde larga distancia disparó ha- 
cia la valla pasando el esférico violen- 
tamente proyectado por encima del 
travesaño. 

A los 16' combinaron Watfi y Cabral 
rematando este último en forma baja 
pero sin consecuencias, ya que Menutti 
contuvo cómodamente. 

Siguió el partido sin levantar su 
standard como espectáculo y ya sobre 
los 20' se produjo una entrada franca 
de Poy que en posición de remate pre- 
Tirió ceder a Villagra. Piriz quedó des- 
concertado por la maniobra aprovechan- 
do el puntero para efectuar un remate 
bajo y potente que salió junto a un 


GASES 


ESTOMAGO 


PRODUCEN 


MOLESTIAS 
OPRESIÓN 


La presión ocasionada por 
gases en el estómago, no só- 
lo produce náuseas y gran 
malestar, sino que en mu- 
chos casos resulta perjudi- 
cial. 

Si después de comer se slen- 
te el estómago molesto o hay 
una sensación de presión, 
es probable que la acidez de 
estómago está creando gas, 
Esto suele ser con frecuen. 
cia la razón de la dificultad 
el respirar y los dolores aue 
se sienten. 

Sea la persona joven o en- 
trada en años, la formación 
de gas en el estómago es un 
sintoma muy molesto. 


CAGLIARI, 7 


poste cuando la chance de Topini era 
casi nula. 

eo PIDEN PENAL 

Platense fue estableciendo una ligera 
hegemonía a partir de los 20 minutos, 
más que nada por el buen desempeño 
de Watfi y así sus ataques se hicieron 
más frecuentes, En uno de ellos a los 
25' Cabral bajó con el pecho un centro 
de Watfi, y cuando se disponía a re- 
matar dentro del área fue empujado 
por Killer. La pelota, cuyo dominio per- 
dió Cabral, fue alejada por el Zaguero 
rosarino, al tiempo que la gente local 
iniciaba los consabidos reclamos por en- 
tender que en esta jugada se cometió 
foul penal. El árbitro no atendió tales 
reclamaciones y ordenó seguir el juego. 

A los 35' Alberto Gómez encabezó un 
contraataque de Central y luego de re- 
correr yarios metros, entregó a Villagra. 
Cerró su marcha el puntero y cuando 
parecía que iría a rematar hacia la va- 
lla optó por centrear hacia atrás, pro- 
vocando las cargas simultáneas de Poy 
y Bóveda, a los que anticipó con es- 
fuerzo Piriz, alejando el peligro, 

El juego en los últimos minutos del 
primer tiempo no admitió variantes en 
sus lineameintos generales. Algo mejor 
Platense, más capaz en media cancha, 
pero sin crear mayor peligro frente a 
la yalla de Menutti, en tanto los rosa- 
rinos se limitaron a una mera tarea de- 
fensiva, “matizada” con aislados con- 
tragolpes, también sin crear auténtico 
peligro. Asi resultó justificado el 0 a 0 
con que terminó la etapa. 

o SEGUNDO TIEMPO 

Al reanudarse las acciones se notó 
una mejor predisposición por ambas 
partes. Central apareció más “suelto” 
y como Platense insistió en su juego 
abierto, las posibilidades de gol se hi- 
cieron palpables. 
eo APERTURA CALAMAR 

Se llegó así a los 3 minutos, y confir- 


(ANSA). — La cuarta audiencia de la 


TARDECITA DE EMPATE 


Platense, que venía de perder con Gimnasia y Esgrima en La Plata, y Rosario Central, de floja campaña en lo que va del Metropolitano, no prometían en — 
rigor de verdad demasiado a través de su confrontación de esta tarde. Fue por ello, seguramente, que las tribunas “calamares” se vieron raleadas; pero esta) 
admitió alguna mejoria en el complemento, al menos en lo que hace al plano emotivo.: 


mando las presunciones antes señaladas 
se produjo la apertura del marcador. 
Cargó Platense por intermedio de Russo 
que observando la entrada de Cabral le 
cortó el balón sobre la marcha. Pisó la 
pelota, hizo un amague y luego centreó 
hacia atrás habilitando de tal modo a 
Alberto González, que con toque suave 
7 contra un poste marcó el gol. 

o EMPATA CENTRAL 

Pero solo tres minutos habrían de 
transcurrir hasta que Central alcanza- 
ra el empate, Iban 6' cuando se fue 
Bóveda por su lateral y cerca ya del 
área local colocó un centro pasado. En- 
tró velozmente Villagra y libre de mar- 
ca conectó un limpio frentazo que sa- 
cudió las mallas, Uno a uno y vuelta a 
empezar. 

Prosiguió el juego, más “suelto” que 
en la primera parte, pero sin que las 
situaciones emotivas se relterarán con 
tanta frecuencia frente a las vallas, co- 
mo ocurriera en los primeros minutos 
del primer tiempo. 


A los 10” tiró desde lejos Crocci, pero 
el balón se perdió fuera del juego en- 
cima del horizontal. En la réplica visi- 
tante, dos minutos más tarde, Poy em- 
palmó de sobrepique desde el borde del 
área, pero el balón fue a las manos de 
Topini, 

Cuando se cumplían 18” ingresó Col- 
man en Central, reemplazando a Bustos 
y a los 21* hizo lo propio en Platense 
Ulrich por A. González. Estas modifi- 
caciones en ambas escuadras no repor- 
taron mayor resultado. 


En los últimos minutos la ofensiva de 
Platense se hizo más sostenida, pro- 
duciéndose a los 41' un remate de Ca- 
bral que Menutti salvó en gran forma, 
pero la defensa centralista, con el apo- 
yo de sus volantes aguantó la “embes- 
SEA y mantuvo firme el 1 a 1 hasta 
21 final. 


ENREDO. Cargaba Watfi tratando de alcanzar un pase de Cabral, cuando Killer, que salió a su paso, tropezó con 
él. De resultas de esta confusa jugada, se produjo el definitivo despeje de Messiano. Un partido de juego discreto. 


GIGI, UN ESPOSO Y LA DAMA BLANCA 


Gigi Riva en calidad de testigo. Para saber si la petición del 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 19 


Platense | Rosario Central 


PLATENSE: Topíni, Piriz, Zanotti, Chagas, Crocci, Trop 
coni, Miranda, Russo, Cabral. Watfi y Alberto Gon 
lez, A.S.: Caffaro. D.T.: A. Prieto. Supl. de camp 
Gatti, Quetglas, Saporiti y Ulrich. : 
ROSARIO CENTRAL: Menutíti, Killer, Carrascosa, Jon 
González, Landucci, Messiano, Bóveda, Bustos, PG 
A. Gómez y Villagra. A-S.: Biasutto. D.T.: Angel Zo 
S.C.: Pierucci, Colman, Fogel y Troilo. 
Arbitro: Arturo Ithurralde. Cancha: Platen 
Goles en el segundo tiempo: A los 3 minutos, A. Gonzál 

lez (P), y a los 6', Villagra (RC). E: 
Cambios: A los 18”, Colman por Bustos, en Rosarlo Cenf 
tral, y a los 21', Ulrich por Alberto González ef 

Platense, | 
Recaudación: 391.900 pesos moneda nacional. e 


DE SEGUND 


sal 
J 1 
E 
Eso de que nunca segundas partes fueron buenas, Mi 
cuenta esta vez para calificar el cotejo entre Platense 
Rosario Central, Y no es que estos equipos hayan lo 
promover un encuentro de alto nivel técnico en esos 
45 minutos, pero en comparación con la pobreza del 
pectáculo en la primera parte, hasta se puede llegar a 
conformidad. 

Platense salió aparentemente mejor dispuesto, con 
bres como Watfi y Crocci trabajando sueltos en n 
cancha y tratando de gestar un planteo eminentem 
ofensivo para su equipo, pero encontró a su frente a 1 
Central conservador que tomó con firmeza las n 
impidió el libre trabajo de los atacantes locales. Esto h 
que durante todo el transcurso del primer tiempo las sit 
ciones de real peligro frente a las vallas brillaran por $ 
ausencia ES 

Pero este esquema que habla bien a las claras sobre M4 
pobreza de esos primeros 45 minutos, sufrió para bien mM 3 
dificaciones en el complemento, Más ambicioso Cent 
permitió un juego más libre y esto se tradujo rápidam 
en dos conquistas, una para cada equipo. 


Ys BELTOISE TERMING 
LA SUSPENSION: SÉ 
DISPONE A CORRER 


PARIS, 7 (France P 
se). — La Federación 
cesa de Automovilismo 
portivo devolvió hoy 3 
su licencia a Jean- e 
Beltoise, a quien se la h 
bía retirado tras el 
dente en el que murió 
italiano Ignazio Giunti 
Buenos Aires el 10 de en 


La Comisión de Disciplaf 
na de la federación le MW 
hoy como sanción una su 
pensión de su licencia pom 
tres meses a partir del 
de enero, período que vee] 
ció el domingo próximo. 


El presidente de la 
ración, Bernard Co: 
declaró: “Este asunto, 
lamentable y apasionado em 
demasía, ha quedado pam 
nosotros, cerrado.” Agr 
que “la decisión to 
hoy es razonable, en 
ción con la personalidW 
de Jean-Pierre Belttols 


pronto, y neutralizar el ex- - 


ceso de acidez en él, se 
recomienda tomar una cu- 
charadita de KALINACID en 
medio vaso de agua tibia. 
Proporciona un bienestar ca- 
si inmediato. 

Las personas con trastornos 
estomacales harían bien en 
probar KALINACID. 

Es agradable al paladar, no 
es laxante y puede obtener. 
se en cualquier farmacia. 


. 
| 
Para librarse de este gas 


causa de separación legal entre Gianna Tofanari —presunta 
“dama blanca” de Gigi Riva, jugador del equipo futbolístico 
Cagliari— y su esposo Alessandro Caputo, se celebró hoy en 
el tribunal civil de Cagliari, 

Ninguno de jos dos cónyuges estaba presente. Ambos 
abogados se entrevistaron en el despacho del juez de ins- 
trucción por un cuarto de hora aproximadamente. El abo- 
gado de Alessandro Caputo presentó al juez los documentos 
que trajera ya en las audiencias anteriores, que contendrían 
las pruebas de una relación sentimental entre la señora To- 
fanari y Gigi Riva, entre ellas las fichas de las conversacio- 
nes telefónicas que los dos intercambiaron cuando Riva se 
encontraba en México para el campeonato del mundo de 
1970 y algunas cartas que la señora escribió al futbolista. 

El abogado de Caputo solicitó también la presencia de 


CASA REALIZADA CON LADRILLOS 
Y MATERIALES DE 1” CALIDAD 


PAGUELA EN 8 AÑOS 


= ALMAFUERTE: 


A PAtÉ HE IA, DA LAIA PS RA DO 
O POMPEYA: Ventana 3892 esq. Av. Sáenz 900 
OCHACARITA: Corrientes 6665 
“AVELLANEDA: Av, Pavón 90 a 1 cuadra de Av. Mitre 
ATENDEMOS DE LUNES A SABADOS DE 9 A 20 HORAS 


abogado será acogida, habrá que esperar hasta el 28 de 
abril, fecha establecida por el juez para una nueva audiencia. 
e MEDIDAS DRASTICAS 

BARRANQUILLA (Colombia), 7 (ANSA). — La junta 
directiva del equipo loca] Junior dio de baja a los juga- 
dores Otton Dacunha, brasileño, y Julio César Curbide, 
uruguayo, y sancionó con multa de cinco mil pesos (250 
dólares) a Eliseo Alvarado, Andrés Salazar y Jorge Oyar- 
bide, uruguayos. La drástica sanción impuesta a los cl- 
tados jugadores obedece a que estos reaccionaron vlolen- 
tamente ante una carta circular de la dirección de Junior, 
en la cual se les pedía mayor colaboración en yista del 
bajo rendimiento del plantel. Debido a esta determinación, 
en el partido de mañana frente a América, Junior actuará 
únicamente con jugadores colombianos. 


Ea 
sy INSTALACIONES SANEARIAS Y ELECTRICAS, 
CARPINTERIA METALICA. AZULEJOS EN 
BAÑO Y COCINA. PISOS DE MOSAICOS 
O FLEXIPLAS O A ELECCION. 


ENTREGA — pe PINO BRASIL 
PRIMERA CALIDAD 
Y OTRAS DE 


£8 MATERIAL CEMENTADO 


HORAS REVOCADO Y PINTADO 


Con Charleston y Platillo 


50 cmts., desde $ 27 


MES 
SIN ANTICIPO , 

ANTIGUA CASA NUNE 
SARMIENTO 1573 - Tel. 46-71 


| Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


Pm Automóvil Club Argentino dio a co- 

J Mer el recorrido y kilometraje que ten- 

drán los dos Grandes Premios que la en- 

tidad organiza para la actual temporada. 

l En una conferencía de prensa citada al 

efecto, el doctor César Carman agradeció a 

los periodistas presentes la colaboración 

que el club requirió para que los trazados 
sean del beneplácito de todos. 

El Gran Premio Internacional de Turismo 


clases “B” 


Turismo al Sur; TC Mesopotámico 


(de 851 a 1300 cm3); 
1301 a 2000 cm3) y “D” (de 2001 a 4000 cm3 
con el uso de un solo carburador, de acuer- 
do a los reglamentos actuales). 

La prueba abarcará un recorrido de 5.793 
kilómetros, divididos en seis etapas y transi- 
tará por caminos de la Patagonia. La lar- 


“CO” (de 


Crónica 


ma y retorno a Santa Rosa, donde finali- 
zará la competencia. 
e EL TURISMO CARRETERA 

El Gran Premio Argentino de Turismo Ca- 
rretera en cambio, se disputará por caminos 
de la mesopotamia y abarcará un total de 
3.208 kilómetros divididos en tres etapas, que 
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En concepto de premios, las autoridades 
del ACA dispusieron la suma de 445,610 pe- 
sos ley 18.188 para Turismo Anexo ey”, 
Grupo Dos y de 118.030 para Turismo de 
Carretera. 

EQUIPO A BRASIL: El próximo mes de 
mayo se trasladará a Brasil para disputar 
un torneo triangular de Fórmula 2 con re- 
presentantes de ese país, un equipo argen- 
tino de la categoría, integrado por los pl- 


>» ise disputará del 1» al 12 de diciembre y gada se efectuará en Santa Rosa, La Pam- serán Concordia-Corrientes; Corrienfes-Po- lotos oficiales del ACA, Esteb - 
| HF estará reservado para máquinas de Turis- pa, para continuar luego por San Carlos de sadas y Posadas-Paraná. El tramo inicial no, Rubén Bulla y Osvaldo Bea, 
| [ mo Anexo “J”, en su clase “B” (de 1151 Bariloche, Comodoro Rivadavia, Río Galle- se correrá el 15 de junio, finalizando la | que se agregarán como invitados Osvaldo 
| a 2000 cm3) y de Turismo Nacional en sus gos, nuevamente Comodoro Rivadavia, Vied- prueba el día 19, López y Juan Pomodoro 

te! s A 

bi] , 

1 ' 

4 

E 

; E 
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Debutando en compromli- 
sos de primera línea, se pre- 
senta esta noche en el Luna 
= ¿Park el medio pesado cha- 

queño, radicado en Tandil, 
| Pedro Rimovsky, teniendo 

muy brava experiencia pues 
| combatirá con el bo- 
| naerense Víctor Galíndez, 
| siendo la velada transmiti- 
da por el Canal 13 de TV 
en la clásica reunión de los 
miércoles, Y digamos que el 
Sábado no habrá ninguna 
clase de actividades en di- 
cho escenario, por las Pas- 
Ccuas de Semana Santa, 
» VENCIO A AVENAMAR 

Precisamente, Galíndez 
viene de dar un importante 
paso adelante como conse- 
cuencia de su victoria mag- 
nífisa frente al doble cam- 
peón argentino y sudamerica- 
Do Avenamar Peralta quien 
en una confrontación ante- 
| rior jugando el cetro na- 
cional lo derrotó por escaso 
| margen, quedando así re- 
Al flejada la condición de Ga- 
| líndez como muy serio aspi- 


— 


ESE 


A A A 


rante al plano más encum- 
A _brado dentro de la catego- 
prán que ahora se anima con 
PF le irrupción de Rimovsky el 
| cual, tras haber desarrollado 


|. 18 ciudad de la “ex piedra 
movediza” y haber sido efi- 


Galíndez lo Probará 


Unidos donde realizó discreta 
campaña imponiéndose por 
k, 0. a Ed Williams, así co- 
mo venció por puntos a Ray 
Ayala, y Stanford Bulla. 

Empató con Elliot Miller, 
en tanto perdió su match 
contra Bob Benoit a causa 
de una herida, que se dijo 
no tenía mayor seriedad, 
pero el referí paró la pe- 
lea. Su más reciente actua- 
ción entre nosotros la reali- 
zó en Tandil, batiendo fá- 
cilmente a Mario González 
por fuera de combate. 

El ocasional contendor de 
Galíndez posee buenos re- 
cursos boxísticos al igual que 
éste, así como precisión en 
la pegada, de manera que 
el combate es difícil para 
los dos, y bien puede termi- 
nar por la vía expeditiva. 
En cuanto al vencedor de 
Avenamar, retorna a la ac- 
tividad habiendo superado 
una alteración psíquica que 
por razones de carácter ín- 
timo había experimentado 

La jornada se complemen- 
ta con estas peleas a cargo 
de figuras del campo ama- 
teur: Medio pesado: Anto- 
nio Musladino vs. Rodolfo 
Salvatierra; medio media- 
no: Carlos  Argañaraz vs. 
Omar Zarza; mediano jr.: 
Carlos Zurita vs, Roberto 
Marcia, y medio mediano jr.: 


se). — Jack Nicklaus es el gran favorito 


SALDAÑO INICIA UNA NUEVA ETAPA 


Hace dos meses, más precisamente para el 24 de 
febrero, Horacio Saldaño había contraído la obligación 
de combatir en el estadio Bristol de Mar del Plata con el 
mexicano Luis Baltazar, Pero, de repente, un brusco bajón 
en la presión arterial lo obligó a abandonar el entrena- 
miento por tres días, Al cabo de ese lapso prácticamente 
desapareció y la empresa Luna Park debió cancelar el vlaje 
dde Baltazar y cambiarlo por “Chucho” Almazán, que, como 
se recordará, fue vencido por puntos por Marlo Guillloti. 
“Yo no desaparecí —cuenta Saldaño—, lo que pasó es que 
no estaba en condiciones de pelear. No me sentia bien 
e ir al gimnasio era un sacrificio; por eso descanse todo el 
tiempo que necesité para recuperarme totalmente...”, 

—¿Y ahora está en buenas condiciones físicas? 

—Si, estoy perfectamente y con ganas de combatir, A 
partir de este momento se abre una nueva etapa para mí, 
que es la de la consolidación a nivel internacional, 

Esta etapa del proceso se iniciará el próximo sábado 
donde el boxeo estelar viaja a Mar del Plata y se pre- 
sentará la “Pantera tucumana” enfrentando al canadien- 
se Walter Kelly, en combate a 10 asaltos y que será el 
primero de una serie de cuatro. 

—¿Qué significa para Saldaño ganarle el sábado a 
Kelly? 

—Demostrarme varias cosas. En primer lugar cuá; 


es mi estado actual luego del problema que atravesé con 
la presión baja. Segundo, tengo la obligación de ganar 
bien, por cuanto el programa que me he trazado es bas- 
tante exigente. Fíjese que después de esa pelea, a los 
15 días, en Tucumán, enfrentaré a Aníbal Di Lella, para 
el mes próximo medirme con un extranjero de primera 
línea en Buenos Aires y, si continúa la serie de triunfos, 
es muy probable que Lectoure me consiga una pelea con 
el actual campeón del mundo Billy Backus, Todo este 
ambicioso plan se ha confeccionado en base a las actua- 
ciones exitosas. De ahí que es de singular importancia el 
rendimiento que tenga el sábado contra el canadiense y 
tengo que ganar obligatoriamente... 

—¿Cómo está el peso? 

—Ustedes pueden apreciar que ya estoy otra vez en 
línea. Espero el sábado registrar alrededor de los 67 kilos, 
por cuanto me han dicho que no hay necesidad estricta 
de dar el peso de la categoría, porque Kelly también estará 
arriba del límite. 

—¿Qué sabe de su adversario? ¿Lo ha visto entrenar y 
hacer guantes? 

—No. Solo lo conozco de vista. Pero Federico Thompson, 
mi entrenador, lo ha observado y me comentó que es un 
hombte hábil, que conoce el oficio y dice que deberé tra- 
bajar mucho para conseguir la victoria... 


DE VICENZO DE NUEVO EN 
EL TORNEO DE MAESTROS 


AUGUSTA, Georgia, 7 (France Pres- 
Augusta. 


de la victoria en el florido recorrido de 


perase, cuando realmente, de acuerdo 
con lo sucedido en los links, la pun- 


¡ ¡mayoría de sus peleas en 
| 


f- caz colaborador en la pre- 


paración de Goyo Peralta, 


Hugo Espíndola vs, Bruno 
probó fortuna en los Estados 


Gualtieri. 


LOVELL, EN LIMA, 
CON DE LA CRUZ 


LIMA, 7 (EFE). — El peso completo argentino Alberto 
$, Lovell enfrentará el próximo viernes 16 al peruano Gui- 
Nlermo de la Cruz, considerado como una de las últimas 
revelaciones del pugilismo nacional. El combate será a 
diez vueltas en el cuadrilátero de la tribuna norte del es- 
tadio nacional de Lima. 

_ Lovell debe llegar a Lima el próximo sábado, acompa-= 
ñado de su compatriota el púgil Julio Vidal, quien posible- 
mente sostenga combate con el peruano Manuel de la Cruz. 
El rival de Lovell perdió su última pelea frente a] brasileño 
Luis Faustino Pírez, ex campeón sudamericano de la cate- 
goría, con quien espera conseguir una revancha, de solventar 


para ganar el Torneo de los Maestros 
del Golf, que se disputará aquí desde 
mañana jueves hasta el domingo, con 
200.000 dólares de premios, 

Los principales adversarios de Nicklaus 
en el prestigioso y anual torneo de 
maestros serán Arnold Palmer, de Esta- 
dos Unidos, el argentino Roberto de 
Vicenzo, el sudafricano Gary Player y 
el norteamericano Biliy Casper, tercer 
millonario del golf con Nicklaus y Pal- 
mer, 

En el torneo intervendrán ochenta 
golfistas, con 54 profesionales, 10 aficio- 
nados estadounidenses y 14 profesiona- 
les y un aficionado extranjeros. 

Solo 20.000 privilegiados, ya que la 
boletería está agotada desde hace varias 
semanas, podrán presenciar la 35% edi- 
ción del torneo de maestros, una de las 
cuatro grandes pruebas del año. 

A pesar de la cuantía de los premios, 
todos los competidores renunciarían sin 
excepción alguna al primer prémio con 


Jack Nickaus, ya triple vencedor del 
torneo y que, en 1965, estableció un re- 
cord de 17 bajo par con un total de 271 
golpes, parece muy capaz de superar la 
segunda etapa de su imposible reto: ga- 
nar los cuatro grandes torneos el mis- 
mo año, una proeza sin precedentes. 

La estructura del recorrido de 6.980 
yardas, anormalmente ancho y despe- 
jado, conviene perfectamente a los gol- 
peadores de larga distancia, de los que 
Nicklaus es, sin duda alguna, el pun- 
tero indiscutido. 


Arnold Palmer, que vistió cuatro veces 
la casaca verde y que hizo olvidar ca- 
torce meses de fracasos al ganar dos 
torneos este año, será uno de los ri- 
vales más peligrosos del favorito. 

Hace tres años, el argentino Robert) 
De Vicenzo perdió la oportunidad de 
vestir la casaca verde, cuando por un 
error de anotación escribió un golpe de 
más en su tarjeta y ello permitió que 


ALACRÁN PIDE UN 
DINERAL Y NO SE 
LO QUIEREN DAR 


GUADALAJARA, México 
7 (EFE). — Una dificultad 
para llevar a cabo la pri- 
méra pelea del campeón 
mundial de box de peso 
gallo, Rubén Olivares, des- 
pués de reconquistar su tí- 
tulo, surgió ayer 

En efecto, Efren Alacrán 
Torres, ex campeón mosca 
y que actualmente milita 
en la división gallo, solici- 
ta 300 mil pesos (24 mil 
dólares) por esa pelea y 
además que le concedan 
una oportunidad por el tí- 
tulo mundial si logra la 


victoria. 
¿A 0 NUEVA FECHA 
MADRID, 7 (EFE). — 


Para el próximo día 29 de 
abril ha sido. fijada, defl- 
nitivamente, la celebración 
del combate de boxeo para 
el título mundial de los 
medianos juniors entre el 
itallano Carmelo Bossi y el 
español José Hernández. 


con éxito el compromiso con el argentino. 


JUVENIL DE WATERPOLO 


Organizado por la Federación de Natación Buenos Ai- 
res, con la fiscalización de la Confederación Argentina 
de ese deporte, se cumplirá mañana, a partir de las 20, 
en el natatorio del Club Comunicaciones, Las Heras 3915, 
la ceremonia inaugural del Campeonato Argentino de 
Waterpolo para Juveniles. 

Luego de la misma, que se integra con el desfile de 
las delegaciones participantes jugarán Regatas de Rosa- 
rio ys. Municipalidad y a continuación Regatas de San- 
ta Fe ys. Ing. Luis A. Huergo, de Comodoro Rivadavia. 

Para poder acelerar la marcha de este certamen y 
facilitar su finalización para el próximo domingo, se en- 
frentaron anoche en ese mismo escenario Municipalidad 
e Independiente, campeón y subcampeón respectivamen- 
te de FENABA, venciendo el primero por 5 a 3, luego de 
protagonizar acciones muy disputadas y atrayentes. 

e BUEN PATO 

En el Campo Argentino de Pato, en Campo de Mayo, 
Puerta 5 bis, se disputará a partir del próximo sábado, en 
la cancha 1, el torneo que organiza la Federación Argen- 
tina de ese deporte nacional, por el trofeo que lleva el 
nombre de ese tradicional escenario. E¡ certamen estará 
reservado a cuartetos de hasta 14 tantos de ventaja. En 
la fecha inaugural jugarán a las 14.30 Mariano Moreno 
vs. La Rural de Pergamino, mientras que a las 16, lo harán 
Barrancas al Sur vs, Los Cardales. El domingo se rea- 
lizará la segunda jornada con este horarlo: 10.30, La Posta 
vs. General Balcarce; 14.30, Fortín El Gallo vs. San Jacin- 
to, y a las 16, General Las Heras vs. el ganador del primer 
match de la víspera. Los partidos semifinales se llevarán 
a cabo el sábado 17 y el cotejo decisivo “el domingo 18. 


tal de vestir la simbólica casaca verde 


MAÑANA COMIENZA El 


el norleamericano Bob Goably lo su- 


tuación era pareja, por lo que hublese 
correspondido que ambos «desempata-= 
sen el primer puesto, situación que de 
acuerdo con lo expresado por los ex- 
pertos, resultaba totalmente favorable 
al argentino, ya que su rival mo tenía 
ni tiene aún hoy, la capacidad del ye- 
terano maestro sudamericano, 

La nómina de jugadores extranjeros 
incluye además a Bob Charles y John 
Lister (Nueva Zelandia), Tommy Hor- 
ton y Peter Costerhuuis (Gran Bre- 
taña, David Graham (Australia), Ha- 
rold Henning (Sudáfrica), Takaki Ko- 
no (Japón), Sukree Onsham (Tailan- 
dia) y Hsieh Jung-Yo (Taiwan). 

e EL ARGENTINO 

Roberto De Vicenzo expresó a un 
cronista de France Presse que está en 
condiciones físicas y anímicas como pa- 
ra llevarse el triunfo para la Argen- 
ina: “ya perdí una vez la oportuni- 
dad por un error —dijo— pero esta 
vez no se me escapa...” 


EN 52 SEGUNDOS 
LUIS RODRIGUEZ 
LIQUIDO AL RIVAL 


MELBOURNE, 7 (Reu- 
ter). — El cubano-norte- 
americano Luis Manuel Ro- 
dríguez, ex campeón mun- 
dial de los medianos, se Im- 
puso anoche por nocaut en 
la primera vuelta al tl- 
tular australlano, Tony 
Mundine en un combate 
pactado a 10 rounds. El 
ganador, prácticamente de- 
finió el combate con su 
mano izquierda, luego de 
algunas combnaciones que 
confundieron a Mundine. 
Rodríguez conectó un vlo- 
lento directo de izquierda 
a la cara del australiano y 
éste c.yÓó por toda la cuen- 
ta. Apenas 52 segundos se 
mantuvo en posición de lu- 
cha el perdidoso, de mane- 
ra que la victoria contun- 
dente del cubano resultó 
una de las más electrizan- 
tes, significando así un 
verdadero récord en mats- 
ria de definiríones por k. O, 

a 


4 CHRYSLER 
A 


COMPANIA FINANCIERA S.A. 


CERRITO 866 -8”PISO 
CAPITAL 


Crónica 


Página 12 


Iba Camino a Rosarip: 


Un grupo extremista volvió a asaltar esta ma- 
drugada un ómnibus de pasajeros, de los ser- 
vicios de larga distancia. Un titulado “Coman- 
do General Valle” interrumpió la marcha del 
vehículo que se dirigía con 37 pasajeros a la 
ciudad de Rosario y despojó a los mismos de 
dinero, alhajas y otros eféctos, argumentando 
que el despojo lo hacían para reunir fondos 
“para la causa popular”. 

Los delincuentes actuaron con serenidad y de 
acuerdo, evidentemente, con un plan minucio- 
samente tramado. Después, huyeron en un au- 
tomóvil que había seguido al ómnibus desde 
su partida de la Capital Federal. Hasta ahora, 
no hay ninguna pista concreta para identifi- 
car y apresar a los malvivientes. 
eo DETALLES DEL HECHO 

A la 1,45 exactamente había salido de la me- 
trópoli —calle Catamarca 38, terminal de la em- 
presa de Transportes de Pasajeros TATA— el 
ómnibus número interno 114, a cargo del chofer 
Alfredo Mancione, a quien secundaba otro con- 
ductor de apellido Tato. El destino era la ciudad 
de Rosario, con varias paradas intermedias. 

En circunstancias en que el yehículo se despla- 
zaba por la ruta número 202, entre Boulogne y 
General Pacheco, cuatro individuos que habían 
viajado como pasajeros se incorporaron de sus 
asientos para perpetrar el asalto. Uno se dirigió 
hacia el chofer, apuntándole con un arma. Le 
dijo: “Vaya más despacio... Y cuidado con de- 
sobedecer lo que le digo”. Los otros tres se 
dedicaron, mientras tanto, a despojar de sus per- 
tenencias a los pasajeros. 

Cumplido en 10 minutos el operativo, los des- 
conocidos hicieron detener el vehículo y baja- 
ron, En un automóvil que seguía de cerca al óm- 

———— 


SEGUN EL "NEW YORK TIMES” 
LANUSSE RECIBIRIA A PERON 


blar con él basándose en el futuro de Argentina. Según Sulz- 
berger, la posición de Lanusse es “audaz”, 
e REPERCUSION EN MADRID 

MADRID, 7 (EFE). — “El general Juan Domingo Pe- 
rón no viajará en fecha próxima a la Argentina aunque 
así se haya afirmado hoy en Buenos Aires, a consecuencia 
de una información aparecida en el New York Times” 
comunicó a EFE, José Lupez Rega, secretario particular 7 
de Perón. 

Dicha información afirmaba que el nueyo jefe del Es- 
tado argentino, general Lanusse, estaría dispuesto a recibir 
a Perón si éste accede a hablar con él pensando en el 
futuro de Argentina. Lanusse —según el “New York Ti- 
mes”—- considera que la Argentina podría encontrar una 
situación estable si se unieran los peronistas y sus rivales. 

Por su parte, el general Juan Domingo Perón, por boca 
de su secretario, afirma que regresaría a Argentina “siem- 
pre y cuando se le reconozcan los derechos legales corres- 
pondientes”, 

Perón pasa las vacaciones de Semana Santa en un 


WASHINGTON, 7 (EFE). — Lanusse está dispuesto a 
recibir a Perón si el exiliado dictador quiere hablar con 
él pensando en el futuro de Argentina, afirma hoy en “The 
New York Times”, el periodista norteamericano C. D. Sulz- 
berger, creador de la columna “Asuntos Exteriores”, firmada 
esta vez en Buenos Aires. 4 

. Sulzberger dice: “Lo más importante del nuevo jefe del 

. Estado de Argentina, teniente general Alejandro Lanusse, 
es que, aparentemente, está preparado para hacer la paz con 
Juan Perón”. 

Añade Sulzberger: “Con mirada puesta en el futuro, La» 
| nusse considera que la única manera de arreglar el país, 
restaurando la democracia, es unir a los peronistas y a sus 
| rivales. Por lo tanto, él está preparado para hablar con los 
peronistas, y los dirigentes neoperonistas en la Argentina 

siempre y cuando ellos se acerquen a é] de una manera 
constructiva, con el pensamiento en el futuro, y sin re- 
ecriminaciones”, : 

“Además, agrega el columnisía, está preparado a hacer 
algo que ningún jefe de Estado argentino consideró desde ion ; 
que fuera derrocada la dictadura de Perón: recibir al mis- chalet de la Sierra madrileña, propiedad de unos amigos 
mo Perón si el todavía popular dictador exiliado desea ha- españoles, 


COMENTAN EN GOBIERNO LA PRESUNTA ENTREVISTA 


Ante la difusión cablegráfica de una 
información aparecida en el “New York 


nusse, recibiría a Juan Domingo Perón, 
un vocero de la Casa de Gobierno dijo: 
presidente de la Nación está dis- 
puesto a escuchar todo aporte construc- 
tivo que tienda al establecimiento de 


una democracia real auténtica, moderna, 
estable y eficiente en el marco del in- 
tegral respeto del sistema republicano 
y federal”. El yocero se negó-a entrar 
en mayores detalles, 


Times”, que insertamos más arriba, y “el 
según la cual el presidente de la Nación, 
teniente general Alejandro Agustín La- 


Cumpliendo con sus propósitos anunciados de dar rápida gestión a las consultas con los representantes de las distintas agrupacio- 
nes políticas, el doctor Mor Roig recibió esta mañana, en su despacho del ministerio del Interior a diversos dirigentes políticos. 
En primer término lo hizo el doctor Héctor Sandler, en representación de UDELPA, luego ingresó al despacho ministerial el titular 
del partido Demócrata Cristiano, doctor Horacio Sueldo, completando las entrevistas de la mañana el doctor Acuña Anzorena, del 
MID. Pero no terminó allí la agenda de consultas, para hoy, del do ctor Mor Roig, ya que esta tarde a las 16.30, recibió al represen- 
tante del Socialismo Democrático, doctor Jorge Selser. De este modo, el ministro va cumpliendo con el calendario previsto. 


“El país no puede entrar 
en un claro proceso electo- 
yal si el Gobierno no se de- 
cide a clarificar hechos y re- 
alizar el cambio fundamental 
que venimos reclamando 
desde hace muchos años”, 
dijo el doctor Héctor Sandler 
(UDELPA),'al término de la 
entrev ista mantenida hoy 
con el ministro de Interior, 

Dijo que UDELPA recla- 
ma “la constitución de una 
Comisión Investigadora que 
determíne quiénes son los 
autores, instigadores, cóm- 
plices y responsables de la 
muerte de Aramburu, de 
Vandor, Alonso, Vallese y 
los secuestros de Néstor 
Martins y Zenteno Delgadi- 
lo, como así investigar la 
conducta de la Policía Fe- 
deral, provinciales y orga- 
nismos de seguridad respecto 
de sus métodos de investi- 
gación, el tratamiento de de- 
tenidos, tortura a que son 
sometidos, agresiones a 
mansalva y presiones sobre 
quienes administran justi- 
cia, y derogación de la pe- 
na de muerte”. Sostiene 
también que debe derogarse 
toda la legislación represiva 
y la inmediata libertad para 
los presos gremiales, políti- 
cos y estudiantiles y el cese 
de las órdenes de captura 
contra dirigentes de esos 
sectores y el levantamiento 
del estado de sitio”, % 

En otra parte de su de- 
claración, el doctor Sandler 
señaló que debía terminarse 
con las falsas opciones entre 
lo nuevo y lo viejo; que no 
se opone su partido al re- 
torno de Juan Perón, que 
“pienso puede ser un hecho 


importante”, Destacó que la. 


conducción económica es 
“barata y absolutamente ne- 
gativa y tan pésima como 
las anteriores; la necesidad 
de realizar un profundo cam- 


bio y la eliminación de los 
mecanismos decadentes que 
afectan el desarrollo de) país 
y buscar coincidencias para 
alcanzar una verdadera pa- 
cificación en la Nación”. 

e HORACIO SUELDO 

“No puede entrarse a ha- 
blar de ningún proyecto de 
reordenamiento institucional 
mientras la vida pública y 
privada de los argentinos 
permanezca huérfana de to- 
da garantía a sus derechos 
humanos y cívicos. La manía 
obsesiva de la persecución 
laeológica, política y gremial 
—Qque viene desnaturalizan- 
do a esta República desde 
hace muchos años— ha le- 
gado a su punto culminante 
en la actualidad, con una 
frondosa legislación represi- 
va, inconstitucional en mu- 
chos aspectos y en todo caso 
antipopular.” 

Así lo consigna el memo- 
rial entregado por el doctor 
Horacio Sueldo en rTepre- 
sentación de la democracia 
cristiana argentina durante 
la entrevista que mantuvo 


a mediodía con el ministro 
del Interior, 

“Tras destacar que acceder 
al diálogo no significa un 
apoyo al actual gobierno mi- 
litar, ni siquiera a la ges- 
tión del ministro, se refie- 
re a la ley de residencia, el 
estado de sitio, el estado de 
guerra interno, la ilegaliza- 
ción de las actividades co- 
munistas, la censura de he- 
cho y la pena de muerte, 
“que conforman un proceso 
histórico de deformación ju- 
Tídica y de arbitrariedad po- 
lítica que llega hoy a poner 
a la Nación en abierta vio- 
lación de la Declaración 
Universal de los Derechos 
del Hombre, suscripta por 
la Argentina como miembro 
de las Naciones Unidas”. 


Dice el memortal que en 
estas condiciones es una tro- 
nía, a veces sangrienta, dis- 
currir tranquilamente sobre 
reformas constitucionales, et- 
cétera, señalando que opor- 
tunamente la democracia 
Cristiana propuso sufragar 
por la continuación del ré- 


gimen militar o por el res- 
tablecimiento del esquema 
anterior o por una verdadera 
revolución. Esto, agrega, se 
ha simplificado al identifi- 
carse las dos primeras op- 
ciones. También expresó el 
doctor Sueldo, al hablar con 
los periodistas, que no deben 
mantenerse  proscripciones 
de ningún tipo, como tampo- 
co las prisiones ni órdenes 
de captura a dirigentes gre- 
miales o políticos. 


o ACUÑA ANZORENA 

“Entiendo que la Revolu- 
ción Argentina ha quedado 
reducida a meros enunciados 
teóricos con algunos atisbos 
de solución en el campo eco- 
nómico y social pero con ro- 
tundo fracaso en la renova- 
ción de los grupos políticos”, 
dijo_el doctor Guillermo 
Acuña Anzorena (MID) lue- 
go de la entrevista manteni- 
lo con el ministro de Inte- 
rior 

El representante del MID, 
que concurrió acompañado 
por su hijo, dijo que le seña- 
ló al titular de la cartera, 


HAY EXPECTATIVA EN MADRID 
ANTE EL VIAJE DE PALADINO 


MADRID, 7 (ANSA), — El anuncio de 
que Jorge Daniel Paladino, el representante 
de Juan Domingo Perón en Argentina, via- 
jaría a Madrid antes del domingo “para 
celebrar consultas con el ex presidente”, ha 
despertado la atención de los medios argen- 
tinos en esta capital, como es natural. 

Hay quien cree que Paladino escogerá los 
días “santos” de esta semana, cuando toda 
actividad política y no política está prácti- 
camente paralizada en este país, para que 
su llegada atraiga lo menos posible la aten- 
ción de los informadores. Pero difícilmente 
la presencia de Paladino en la casa de Juan 
Domingo Perón que en estas horas parece 
encontrarse en Madrid, podrá pasar desa- 


invitación 


percibida, sobre todo tomando en cuenta la 
tarscendencia de las decisiones que se de- 
berían tomar en dicha cita, 

Se dice en Madrid que las recientes deel- 
slones tomadas en Buenos Aires sobre la 
relegalización de los partidos políticos y la 
para que los 
dichos partidos se entrevisten a nivel de 
gobierno, podría significar también el alza 
de la veda a declaraciones de bipo político, 
para Perón en Madrid. Si así fuera, no se 
descarta en esta. capital que al cierre de su 
entrevista con Jorge Daniel Paladino, Pe- 
rón pueda hacer una declaración pública o 
por lo menos pueda abiertamente entregar 
un mensaje para sus adictos en Argentina. 


representantes de 


doctor Arturo Mor Roig que, 
“a mi juicio, el país tenía la 
impresión de que se había 
decidido por el gobierno pro- 
curar la sustitución, la salida 
electoral del proceso iniciado 
en 1966. Que al margen de 
todos los juicios de yalor por 
la defraudación que esto im- 
portaba para la expectativa 
nacional, era un hecho deci- 
dido, y que veía como única 
salida la del comicio. Que el 
país no quería el comicio; 
que el pueblo, y fundamen- 
talmente la juventud, no se 
encontraba representada en 
los sectores políticos convo- 
cados por el ministro. Que 
aceptaba el comicio simple- 
mente como una única op- 
ción, como mal menor”. 

El doctor Acufñía Anzorena 
destacó que “en nuestro país 
los dos grandes movimien- 
tos nacionales de que tanto 
se habla —peronismo y ra- 
dicalismo— nacieron sin es- 
tatuto. Por eso, agregó, es 
que habría que dictar nor- 


mas que permitieran la crea- 


ción de nuevas corrientes 
de opinión y con respecto al 
plazo de tres años fijado por 
la Revolución, señaló: “Lo 
que aquí primero se nece- 
sita es saber si se quiere ha- 
cer la revolución”. 

“Si se quiere, podrán ser 
suficientes los tres años o no. 
Lo importante es saber si 
se toman los tres años para 
hacer la revolución o si se 
toman los tres años para 
instrumentar una salida 
electoral”. 

e OTRAS ENTREVISTAS 

Esta tarde a las 16.30, el 
titular del Interior recibió 
al representante del Socia- 
lismo Argentino, señor Jor- 
ge Selser, y al cierre de esta 
edición se aprestaba a ha- 
cer lo mismo con los repre- 
sentantes del Socialismo De- 
mocrático, 


de las agrupaciones 


Se van delineando las! 
las fuerzas políticas a mM 
diálogo abierto por el mil 

Excepto el “caso Al 
formó CRONICA ayer, qué 
gonizar una ruidosa coniéM 
como había ocurrido ya 
almuerzo con el ex pr 
estas coincidencias par 
siguientes puntos: . 
1) Apoyo en general ae Sa 
pero acortando el plazo PROpUe: 
elecciones. 

2) Inclusión en el dl l 
del ex presidente Juan Ang 

3) Seguridad de un Pp 
pio, sin proscripciones, cl 
cenamientos directos o MNEci 
beranía popular. 5 

4) ICOLpONACiÓN de la ver 
planos de decisión, 

5) Creación de las - 


cosociales necesarias pa e 
siones de los últimos in 
DU TRI AL mismo las restricciones 1 
; vas que se han venido nie 
; qn os comunicación personal al presidente Ferrer formuló la proposición a la Unión In- mente insiste en la iniciativa sino que también e EL “TEMA PERON” 
7 ds nión Industrial Argentina, doctor Elbio dustrlal Argentina en el curso de la mesa re- propuso la convocatorla de una reunión pública Las dos reuniones Y Na 
cía A €el ministro de Economía y Trabajo, doc- donda que organizó la semana anterior la Bolsa para tratar y debatir la cuestión fiscal, Al pro- tuvo en la víspera el 1 
r o Ferrer, le solicitó una información con- de Comercio de Buenos Aires para proponer pio tiempo, sugirió que representantes oficiales con dirigentes conserv: a 
pl el Moa, o. tzabado ue eno Ap que tiendan a alentar el mercado de actúen en el debate y contribuyan con sus es- sistas, cos A 
Te s o de Capitales, i ¡Ja budios :a1 esclarecimiento del «¿importante tema aspecto más llamativo 
*-la. reforma. del- actual: sistema impositivo, Pero: en -esta- nueva: comunicación no sola= + ; y E m0 


de:la reorma.del' régimen: impositivo; 


dialogar con Perón que mile 


oles 7 de Abril de 1971 


F 
Eo S 16 


LUN MICRO 


y Despojaron a sus 37 Pasajeros 


a os sujetos, huyeron El ómnibus, tras el asalto. hizo un alto para 
o A que el chofer efectuara la denuncia en la comi- 
de cumplían el despojo. uno de los delin- saría de Boulogne; después siguió viaje a Rosa- 
dijo a los pasajeros que pertenecían al rio, ciudad a la que llegó con solo media hora de 

o General Valle y que su misión era reu- ( atraso. ; 
dos para la acción insurreccional, La po- El asalto producido en Boulogne es el cuarto, 

“era determinar sl se trata de una ar. u- en su novedoso tipo, que se produce en lo que 

“Me efectivamente, son extremistas políticos, va del año. Novedoso, decimos, porque hasta 


MENTO PARA LOS| dió ones conato 
AINTES MUNICIPALES 


nos” en la historia reciente del delito, común o 
1 rídente Municipal, contador Saturnino 


político, de nuestro país. 
En el último fin de semana de marzo, con 
me miz, anunció en una conferencia de 
We ada a cabo en horas del mediodía, 


diferencias de pocas horas entre uno y otro, se 
produjeron tres asaltos a vehículos de trans- 
porte colectivo a larga distancia. El primero 
tuvo lugar el sábado 27 del mes anterior, en 

* Soder Ejecutivo Nacional había firmado 

Ed go de aumentos para el personal de la 

C% ¿Jos que serán equiparados con los que 

pa los empleados nacionales, tanto en la 

aa]? también el intendente que estos 

l 


la ciudad de Córdoba. Cuatro sujetos “copa- 
ron” un ómnibus de Aerolíneas Argentinas que 

Muima como en la máxima. 

ss serán efectivos con retroactividad al 

fiero del corriente, cobrándose en el 


llevaba pasajeros de ese servicio aéreo, desde 
el aeródromo de Pajas Blancas al centro de la 
Mé mes la nueva escala de retribución, 
MA ¿que la retroactividad se pagará en 


ciudad. 
Los otros dos se produjeron en la concurrida 
Añ ra quincena de mayo. 
% ¡ambién de relleve el contador Monte- 


Ruta Nacional N? 2 que une a esta capital con 
Mar del Plata. El primero, la noche del vier- 
nes 26 de marzo, en perjuicio de los pasajeros 
de un ómnibus de la empresa “Micromar” que 
se dirigía al balneario atlántico. En la salida 
de la ciudad de La Plata —jurisdicción de Et- 
cheverry—, tres jóvenes “pasajeros” amenazaron 

_ al chofer, a quien obligaron a seguir viaje len- 
- : tamente, mientras despojaban a los demás ocu- 

44. la buena disposición del presidente [1 pantes del vehículo —unas treinta personas— 

¡+ ación, teniente general Alejandro La- de todo lo de valor que llevaban. El botín fue 

y Ya que permitió que estos aumentos abultado: siete millones de pesos. También lo- 

ea efecto a solo cuatro días de su gestión graron huir en un automóvil que los esperaba 

5 tendente municipal. en un desvío del camino. 


NIEGA ILLIA QUE 
HAYA IMPEDIDO 
ALGUN RETORNO 


CORDOBA, 7 (De nues- 
tro corresponsal). — eldoc- 
tor Arturo U. Illia, en un 
diálogo con estudiantes de 
la Universidad Católica, 
afirmó que él no había da- 
do “ninguna orden” para 
impedir el retorno de Pe- 
rón a la Argentina en di- 
ciembre de 1964, cuando el 
vuelo del ex presidente fue 
interrumpido por las auto- 
ridades brasileñas en Río 
de Janeíro. El doctor Illia 
pronunció un discurso so- 
bre temas de actualidad, 
contestando luego pregun- 
tas de los asistentes, opor- 
tunidad en que se suscitó 
la controversia. El ex man- 
datario afirmó que “nunca 
hubiera osado prohibir a un 
ciudadano que regresara a 
su patria”. Los estudiantes 
insistieron en sus pregun- 
tas acerca del viaje de Pe- 
rón interrumpido cuando el 
doctor Illia ocupaba la pre- 
sidencia de la Nación. Uno 
de ellos quiso saber si el 
dirigente radical considera- 
ba “un peligro para su go- 
bierno la presencia de Pe- 
rón en la Argentina”. El 
doctor Jllia contestó que 
no, aunque admitió que la 
llegada de Perón a Buenos 
Aires “podía traer algún 
disturbio”. 


id Uniones del ministro del Interior con los representantes 
elvas. En la nota el doctor Guillermo Acuña Anzorena. 


NEVAS COINCIDENCIAS 
NANCE DEL DIALOGO 


las pencas Pe os políticos de diversas tendencias. In- 
elf que avanza e £luso los conservadores, por boc; 1 
"o del Interlor. Eduardo Martínez Canas no A 
ley) tal como in- mente con el doctor José A. Rodríguez Vi- 
qarolvió a prota- vanco representó a la Federación de Parti- 
A cia de prensa | dos de Centro en la entrevista con el doctor 
1 Ocasión de su Arturo Mor Roig), se expresaron en ese 
te Levingston, sentido, “Si viene por su cuenta al país o 
pe firmarse en los me paga el pasaje a mí”, dijo sonriente 
cuando los periodistas le preguntaron si es- 
taba dispuesto a hablar con Perón. Y ante 
pario 8 ambos concretaron: “No, 
'os a Ó 
na” regreso de Perón a la Ar- 
El Dr. Horacio Thedy ex S [ 
las coincidencias de “La pr Ed 
donde su partido, la democracia progre- 
sista, coexiste con radícales y peronistas, 
Los dos sectores, a través de los dirigen- 
mwentud en los tes citados, hablaron con los periodistas 


1) salida política 
'gfuesto para las 


wey las consultas 
paingo Perón. 

! go político lim- 
ygaciones o cer- 
¡pctos de la so- 


Esta mañana, una emisora 
de Mar del Plata difundió en 
sus servicios informativos la 
versión de que había des- 
aparecido un hijo del presi- 
dente de la Nación, mien- 


p O a realizaba un viaje entre 
4 go S i0nes con el minist; a Capital Federal y Mar del 
mes económi- | Interior, destacando los puntos positivos Ey Plata. y 
¿Aperar las ten- debate abierto en el país, dentro de los e DESMENTIDA 
¿ás lminando asl- puntos anotados al principio de esta infor- > l 
Sedidas represi- En la Presidencia de la 


mación. Además los conservadores explica- 
¡¿paiendo. ron que su agrupación “no era una fuerza 
e reacelonaria” y se refirieron al papel que 
¿nas que man- debe jugar la juventud, recordando que hay 
o del Interior, 3.500.000 jóvenes de uno y otro sexo que no 
y demoprogre- | han votado nunca. El Dr. Thedy, a su vez, 


Nación, apenas se tuvo co- 
nocimiento de la noticia lan- 
zada al aire en Mar del Pla- 
ta, los periodistas efectua- 
ron las consultas correspon- 


dientes e: ” 
rama. Quizá el agregó la inquietud universitaria y puntua- donde se. pd 
¡> Mnelinación a | lzó la necesidad de abreviar:el tiempo pa- .|: sión, helarándose que es to- 
p¿Miestan los di- ra Megar a un gran acuerdo nacional. balmente infundada: 


DESMIENTEN 
UNA VERSION 


Otro drama de sangre, muerte y celos 
tuvo por escenario esta mañana a nues- 
tra ciudad. Protagonistas, un joven ma- 
trimonio en-la instancia del divorcio, al 
que frecuentes desaveniencia5 lo habían 
conducido. Ocurrió hoy a las 11 en el ca- 
racterístico barrio de Flores, para ser pre- 
cisos, en la calle Bacacay 24834, donde José 
Durval Campos, argentino, de 38 años, 
aguardó la llegada de su joven esposa, 
Bernardina Cabral, de 18 años, con el 
propósito de reanudar el diálogo interrum- 
pido bruscamente por una separación que 
decidió la mujer ocho días atrás eon el 
propósito de meditar, en compañía de los 
suyos, la actitud a adoptar en relación 
con su matrimonio. Allí, donde la firma 
Modelco tiene una de sus sucursales y 
donde se desempeñaba como empleada la 
señora de Cabral, su marido la mató pre- 
sa de un arranque de celos, 

Cuando la mujer llegó al lugar, Durval 
Campos —según narran testigos del dra- 
ma— hacía casi media hora que la estaba 


OTRO DRAMA PASIONAL EN 
PLENO CENTRO DE FLORES 


HOY22:00 
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esperando. Al interpelarla, la joven le 
manifestó que llegaba con retraso a cum- 
plir_sus obligaciones debido a que esta 
mañana se había sentido indispuesta, mo- 
tivo por el cual le sugería dejar para otra 
oportunidad la conversación que el hom- 
bre le proponía. No fue bien intepretada 
por Durval Campos esta respuesta y la to- 
mó como excusa de su cónyuge para ale- 
jarlo. Entonces, ante la sorpresa y el asom- 
bro de quienes eran ocasionales testigos, 
extrajo de entre sus ropas un revólver que 
acercó a la cabeza de la joven mujer y 
efectuó —casi sin interrupción— dos dis- 
paros que la lanzaron hacia atrás violen- 
tamente cuando caía ya sin vida. 

Seguidamente, el protagonista de este in- 
sólito episodio volvió el arma hacia su per- 
sona y se introdujo el caño en la boca, Un 
solo disparo alcanzó a efectuar al caer tam- 
bién víctima de su tremenda decisión. La 
pareja fue inmediatamente rodeada de pú- 
blico que comprobó que el hombre aún vi- 
vía. Fue llevado al hospital Alvear. 


los colegios 


OTTO NRAUSE , LINCOLN 


deberán organizar: 


e UN DESFILE DE CARRUAJES EN PLENO CENTRO! 


... trasladando la época de la Independencia a Buenos Aires 


e LA REUNION DE 30 GAUCHOS CON SUS COMPAÑERAS!! 


»...en Lavalle y Esmeralda 


e UNA INSOLITA COMPETENCIA CON LAS MAXIMAS ESTRELLAS 


DEL AUTOMOVILISMO! 


Si 


e CONSEGUIR LA PARTICIPACION DE ALFREDO ALGO 


Y NORMA ALEANDRO!! 


+»... Y notas desde la Sala de Estreno de la esperada producción de Torre Nilsson 


Todos conducidos por 


NELLY RAYMOND 


para vivir 


En un programa dedicado a MARTIN GÚUEMES 


E) apasionante REINO SALVAJE 


Todo el humor de JAUJARANA PUNCH 
TRES PREMIOS NOBEL en DJALOGUEMOS CON LOS MEDICOS 


bajo la conducción del DR. TULIO HUBERMAN 


TELEONCE 


EL CANAL DB LAS NOTICIAS 


Ki 
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Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


ESTOCOLMO, 7 (Associated Press). — Vla- 
dimir Rolovic, embajador yugoslavo en Sue- 
cla, fue herido de bala en la cabeza, el es- 
tómago y en una pierna, por dos croatas 
que irrumpieron en la embajada de Yugos- 
lavia y mantuvieron a raya a la policía por 
espacio de cuarenta minutos antes de ren- 
dirse. 

En grave estado, el embajador fue llevado 
w un hospital. Otros dos funcionarios de la 
embajada, uno de ellos una mujer, también 
fueron llevados heridos de gravedad a un 
hospital. 

La policía informó que los hombres ar- 

VWsmados entraron a la embajada pidiendo pa- 
saportes y tomaron al embajador como rehén. 
Luego del tiroteo, un intérprete servio con- 
venció a los croatas que debían rendirse, 


Suecia: Grave Atentado Contra el Representante Yugoslavo 


Rolovic, herido hoy aquí durante un aten- 
tado, es “sumamente grave” reveló uno de 
los médicos del hospital adonde fue inter- 
nado. El facultativo precisó que el embaja- 
dor fue alcanzado por dos balas en la ca- 
beza. La operación, comenzada hacia las 11 
locales continuaba todavía a las 13, 
e UNA EMPLEADA 

ESTOCOLMO, 7 (Reuter). — Una em- 
pleada de la representación diplomática tam- 
bien resultó herida en la ingle y fue con- 
ducida a un hospital, añadió la policía. 
Un tercer empleado de la embajada fue 
atendido de heridas luego de haberse arro- 
jado a la calle por una ventana para €s- 


últimos dos años, debido primordialmente 
a la animosidad entre extremistas croatas 
y sectores servios. 

e FORMAL PROTESTA 

BELGRADO, 7 (France Presse). — Yu- 
goslayia denunció hoy la “tolerancia” de- 
mostrada por Suecia hasta ahora contra los 
“grupos terroristas”. 

En un enérgico comunicado, después del 
atentado de hoy contra el embajador yu- 
goslavo en Estocolmo, el gobierno de Bel- 
grado advirtió a Suecia que si no toma me- 
didas ejemplares para castigar a los culpa- 
bles, “ello podría tener graves consecuencias 
para la amistad entre ambos países”. 


MBAJADOR BALEADO 


esta mañana cuando salía de su domicilio 
en Chemiran, en los suburblos de Teherán, 
rumbo a su oficina, 

Según las primeras informaciones, varios 
desconocidos dispararon contra el general 
Farssiu que, gravemente herido, fue trasla= 
dado a un hospital, 

Los autores del atentado no fueron de- 
tenidos. Uno de los hijos del general tam- 
bién fue :herido. 

En los últimos años el general Farssiu 
dirigió, como juez y luego como jefe de la 
justicia militar irania, mumerosos procesos 
contra miembros de los movimientos subver- 
sivos izquierdistas, o partidarios del general 
Teymur Bakhtiar, ex jefe de seguridad ira- 
nia, refugiado en Irak. 

El mes pasado trece miembros de un co- 


ADAL 
e DOS BALAS EN LA CABEZA cien 

ESTOCOLMO, 7 (France Presse). — El 
estado del embajador yugoslavo Vladimir 


la acción de los atacantes, 

La tensión y violencia han venido crecien- 
do entre los 40.000 inmigrantes yugoslavos 
radicados en Suecia, especialmente en los 


e ATENTADO EN IRAN 


TEHERAN, 7 (France Presse). — El ge- 
neral Zia Farssiu, jefe de la justicia mili- 
tar irania, fue gravemente herido a balazos 


mando que atacó un puesto de guardia en 
la provincia de Guilan, cerca del Mar Cas- 
pio, fueron condenados a muerte y ejecu- 
tados por un tribunal militar. 


HUELGA EN ITALIA: 


HUBO 


UN MUERTO Y UN HERIDO 


ROMA, 7 (ANSA). — Huelga general hoy en Italia, 
organizada por las tres grandes confederaciones sindicales 
CGIL, CISL y UIL) "en apoyo de la política de las re- 
formas”. Los implicados en la huelga son once mi- 
llones de trabajadores, pero recién esta noche se podrá ha- 
Mer un balance de la participación en la misma. 

Según las declaraciones de los secretarios de las tres 
confederaciones sindicales, la manifestación tiende a apo- 
yar una "politica orgánica de la vivienda”. Estos sostuvie- 
ron que el proyecto sobre la vivienda (en discusión en el 
Parlamento, según el texto enviado por el gobierno) con- 
tiene “evidentes retrocesos” respecto a los acuerdos esta- 
blecidos en el pasado sobre esta cuestión, en los encuen- 
tros gobierno-sindicatos. 

Durante ocho horas deberian permanecer inactivos hoy 
los sectores de la industria, agricultura, comercio, emplea- 
dos públicos, el crédito, seguros, administraciones locales, 
entidades miituales y de previsión social, correos y telé- 
grafos. Los trenes permanecerán detenidos dos horas: de 
las 12 a las 14 horas. También harán un paro de dos horas 
los transportes urbanos (ómnibus, tranvías y trolebuses), 
la empresa de transporte de pasajeros en concesión, los 
trasbordos lagunares, las líneas ferroviarias secundarias. 


En los servicios públicos (agua, gas, luz) la abstención 
del trabajo durará cuatro horas, en los hospitales dos ho- 
ras, quedando en funciones los primeros auxilios y los ser- 
vicios sanitarios urgentes. 

Los diarios no salieron hoy porque los tipógrafos par- 
ticiparon en la manifestación haciendo huelga ayer. 


o PRIMERAS VICTIMAS 

TURIN, 7 (France Presse). — Un muerto y un herido 
grave es el saldo de violentos choques registrados hoy aquí 
entre obreros de la Fiat y piquetes de huelguistas que in- 
tentaron hacerles cumplir la orden de paro decretada por 
las tres centrales italianas. 

En una de las plantas de Fiat, un guardián que se pre- 
sentó a trabajar por la mañana fue hallado muerto en un 
corredor interior. 

Según informaciones no confirmadas, el guardián ha- 
bría sido muerto a golpes. 

En el mismo establecimiento, un obrero que intentaba 
entrar fue gravemente herido durante una riña entre huel- 
guistas y no huelguistas. 

Hubo además incidentes en Fliat-Mirafiorl, donde yvl- 
drlos de automóviles de obreros fueron destruidos. 


«EL CADAVER DE 
QUINTANILLA HA 
SIDO CREMADO 


BONN, 7 (ANSA). — El 
cadáver de Roberto Quin- 
tanilla, el cónsul de Boli- 
vía asesinado hace seis días 
por una mujer desconoci- 
de hasta el momento, ha 
sido cremado hoy en Ham- 
burgo. 

» COMPLICACIONES 

La familia del cónsu) 
anunció en un primer mo- 
mento que el cadáver do 
Quintanilla sería traslada- 
do a Bolivia, pero debido a 
sucesivas complicaciones 
relativas al traslado, se de- 
'cidió de otra manera. 

» EL CRIMEN 

Roberto Quintanilla fue 
muerto a tiros el primero 
de abril último. Sobre su 
mesa fue hallada una frase 
("Victoria o muerte”) con 
las iniciales de un movi- 
miento de liberación boil- 
viano. 


La dirección de ns 


formación pro 


CREDITOS A SOLA FIRMA 
TIENDA VENUS 


INSOLITO 


EN SOLO 6 MESES 


Escuelas Técnicas Leicester comunica 
que se encuentre abierta la inscripción para los cursos de 
esional acelerada que se dictarán a partir del 
corriente mes, en horarios nocturnos o en 25 sábados para 
jóvenes y adultos, 


Los cursos de 6 meses le duración son los sigulentes: 
Carburista Afinador y Electricista del Automotor, 
Técnico en Motores 
en Acoytec 287 y Ramón Falcón 7079, Capital 
Instalador Electricista, Instalador Plomero 


e Instalador Gasista 
en Yerbal 133 y Ramón Falcón 7079, Capital 


PAQUISTAN: OTRA 
CRUENTA BATALLA 


NUEVA DELHI, 7 (Reuter), — Recia y cruenta lucha 
se libraba hoy en la localidad de Sylhet, en Paquistán 
Oriental, bombardeada por la fuerza aérea del gobierno 
central para desalojar a los efectivos separatistas del jeque 
Mujibur Rahman, afirmó la agencia noticiosa Press Trust 
de la India, 

Otras tres localidades —Narayanganj, Mymenshingh y 
Bogra— también fueron bombardeadas por la aviación de 
Paquistán Occidental, consignó la agencia, citando versiones 
recibidas desde el otro lado de la frontera indo-paquistana- 

Las informaciones mencionan una ofensiva por parte 
del “Ejército de Liberación” contra Rajshahi, localidad si- 
tuada en el noreste de la provincia oriental. 

La lucha en Sylhet, donde según informó ayer la agencia 
noticiosa India los rebeldes del jeque Mujibur lograron el 
control después de cuatro jornadas de intensos combates, 
está concentrada en la zona de los cuarteles militares, pero 
e] centro de la población continúa en manos de los sece- 
sionistas, de acuerdo a versiones no confirmadas recogidas 
por la agencia. 

Según la radio oficial de la India, “las fuerzas de 
liberación” que quieren convertir a Paquistán Oriental en 
una república independiente bajo la dominación de Bangla 
Desh (nación bengalí) han cercado a Comilla, importante 
localidad próxima a la frontera 


WASHINGTON, 7 (Reu- 
ter), — El presidente Ri- 
chard Nixon anunciaría esta 
noche una ace'eración del 
retiro de las tropas norte- 
americanas de Vietnam. 

Según observadores polí- 
ticos y militares, el jefe de 
estado podría anunciar 
cuando se dirija al país es- 
ta noche por televisión, que 
en adelante saldrían de In- 
dochina unos 20.000 soldados 
por mes, en lugar del pro- 
medio actual que es de 
12.500. 

El discurso, previsto para 
las 2 GMT, es considerado 
como uno de los más impor- 
tantes de la presidencia de 
Nixon. La forma cómo en- 
carar el problema de Viet- 
nam puede tener decisiva 
influencia en su intento de 
ser ree'egido en 1972, 

Lyndon Johnson no pudo 
permanecer en la Casa 
Blanca debido, al menos en 
gran parte a que no halló 
una solución aceptable para 


FIN DEL DRAMA: 


SE ENTREGO A LA 
POLICIA, DENIS JOB 


COUSANCES LES FOR- 
GES, Francia, 7 (Reuter) — 
Denis Job se entregó ano- 
che a la policía, dando fin 
al drama que durante cua- 
tro días mantuvo en vilo a 
esta pacífica localidad. De- 
nis Job mató a su esposa 
y se encerró luego en su 
casa con sus 12 hijos ame- 
nazando matarlos si las au- 
toridades intervenían e in- 
tentaban apresarlo. Job es 
un enfermo mental que 
nunca se repuso de un ata- 
que de meningitis cuando 
era niño. 


Solo dos de sus hijos, 
Pascal, de 14 añios y Pau- 
lina de 11, quedaron con él 
hasta el final. A los otros 
10 los fue liberando gra- 
dualmente. Quince minutos 
antes de entregarse dejó ir 
a otros tres. Lloraba cuando 
los despidió. 


el conflicto del Sudeste Aslá- 
tico. 

Tenlendo en cuenta que 
Nixon siempre evidenció 
una cabal comprensión del 
estado anímico de la pobla- 
ción, la mayoría de los ob- 
servadores estiman que esta 
noche se esforzará particu- 
larmente por contrarrestar y 
sentimiento dae frustración y 
escepticismo que anima ac- 
tualmente a muchos secto- 
res en relación con el con- 
flicto de Vietnam, 

Las conjeturas en ese sen- 
tido de que en el futuro se 
aceleraría el ritmo de repa- 
triación de tropas surgieron 
hace vartas semanas, pero 
según varios ind'cios, Nixon 
y su principal asesor en ma- 
terla de política exterior, 
Henry Kissinguer, recién lle- 
garon a una decisión en los 
últimos dos días. 

e ENCARNIZADA LUCHA 

PLEIKU, Vietnam del 
Sur, 7 (Reuter). — Encarni- 


OMNIBUS AL ABISMO CON 19 PASAJEROS 


QUITO. 7 (ANSA). — Un grave accidente de tránsito 
con un probable saldo de cerca de veinte víctimas se pro- 
dujo en las cercanías de esta capital, cuando un ómnibus 
que trató de adelantar a un camión se precipitó a: un abis- 
mo de doscientos cincuenta metros de profundidad. Se ca- 
rece de mayores detalles, pero se sabe que el autobús de 
la compañía Indabura, llevaba diecinueye pasajeros, 


HABRIAN CHOCADO TROPAS CHINAS - 


HONG KONG, 7 (Associated Press). — Dos unidades 
del ejército comunista chino batallaron entre sí con ame- 
tralladoras y morteros por espacio de dos días en octubre 
último en la provincia de Hunan, informó hoy el diario 
“Hong Kong Times”, pronacionalista. 

Fue ésta la primera noticia acerca de tal batalla, y el 
diario no explica por qué se tardó sels meses en saberse 
del incidente. 

El diario cita a viajeros de la ciudad de Heng Yang, en 
Hunan, como diciendo que cientos de soldados de ambos 
bandos y más de mil civiles murieron. 

Los viajeros dijeron que ambas unidades querían que 
sus propios representantes controlarán el congreso provin= 
cial del Partido Comunista y la delegación provincial al 
Cuarto Congreso Nacional del Pueblo a realizarse en Pekín. 


DUVALIER ESTARIA GRAVE 


WASHINGTON, 7 (Associated Press). — El presidente 
vitalicio de Haití, Francois Duvalier, habría sufrido un se- 
gundo ataque al corazón en cuatro meses y puede estar 
gravemente enfermo, informaron hoy fuentes norteamerica- 
nas. Otros informes que señalan que el dictador de 63 años 
puede estar cerca de la muerte, mo pudieron ser confir- 
mados oficialmente. 

INGLATERRA: ABORTOS A GRANEL 

LONDRES, 7 (Associated Press), — El año pasado se 
registraron en Inglaterra y Gales diez abortos por hora. 
La Oficina del Registro Civil dio a conocer ayer esta cifra, 
que representa un aumento del 56 por ciento sobre el año 
anterior en el segundo año de legalidad de dicho tipo de 
intervención en Gran Bretaña. 


OTRO ATRINCHERADO CON SU HIJO 

PARIS, 7 (EFE). — Charles Chassin, de 30 años, se ha 
encerrado en su casa, en las afueras de Angulema, junto 
a su hijo, disparando contra la policía, que ha rodeado el 
edificio, con una escopeta de caza. 

Este nuevo caso de atrincheramiento se produjo en las 
últimas horas de la tarde de ayer. Los agentes que se 
acercaron para tratar de convencerlo de que abandonase 
la casa y liberase a su hijo, cuya edad se desconoce, fueron 
recibidos con varios disparos que afortunadamente no al- 
canzaron a ninguna persona. 


EIFFEL: SUICIDIO NUMERO 354 


PARIS, 7 (Associated Press), — Un joven de 18 años 
se lanzó anoche desde el segundo nivel de la torre Eiffel y 
falleció instantáneamente, anunció hoy la policía. 

Es el segundo suicidio en la torre en dos semanas y el 
número 354 desde que fue construida. 


NIXON ORDENARIA AGILIZAR LA 
RETIRADA YANQUI DE VIETNAM 


zada lucha se libraba hoy 
en las mesetas centrales de 
Vietnam del Sur, a] conti- 
nuar las fuerzas comunistas 
una amplia ofensiva en esa 
reglón. 
e CONVERSACIONES 
PARIS, 7 (Reuter). — 
Vietnam del Norte aceptó 
hoy reanudar las conversa- 
ciones de paz para mañana 
en esta ciudad, luego de un 
intervalo de tres semanas, 
durante las cuales las dele- 
gaciones de Vietnam del 
Norte y del Vietcong “boico- 
tearon” las reuniones, 


En 6 meses, Especialista en 
CARBURACION 
oDIESEL 
Inscribase de 9 a 12 y 


¿DERRAMES EN SUS de 16 a 22 hs. 


PIERNAS? TAMBIEN 


VARICE'S 


Escuelas 
Técnicas 


Avda. de Mayo 645 
RAMOS MEJIA 


ler. INSTITUTO DE ESTETICA 

PARA PIERNAS. Ambos sexos 
PUEYRREDON 468, P. 4% 
10 a 12 y 15 a 20 horas 
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CALLEY: LO 
| CONVIERTEN 
EN UN HEROE 


l WASHINGTON, 7 (Asso- 
Ñ clated Press). — El capitán 
| Aubrey M.  Danlel, fiscal 
' acusador del teniente Wi- 
| lliam M.  Calley, reprochó 
públicamente al presidente 
Richard M. Nixon de haber 
provocado cambios en el sis- 
tema de la justicia militar 
“sujetándolo a influencias 
políticas”. 

Daniel, un abogado gra- 
duado en 1966 había anun- 
ciado hace seis meses su pro- 
pósito de regresar a la prác- 
tica privada del derecho 
cuando termine, dentro de 
23 dias el servicio militar, 
tras cuatro años de recluta- 
miento. 

En su carta acusó al pre- 
sidente Nixon de haber “real- 
zado la figura de Calley 
como la de un héroe nacio- 
Íí nal” y le reprochó no haber 
0 tomado en consideración el 
i efecto de su decisión en los 
| sels jurados militares que lo 

habían declarado al acusado 
culpable de asesinato pre- 
meditado. 

“El que esta Nación per- 
done los actos del teniente 
Calley es ponernos al nivel 
de nuestros enemigos y deja 
sin sentido cualquier súplica 
que haga (esta Nación) en 
fayor de un tratamiento más 
humano para nuestros pro- 
pios prisioneros”, sentenció 
el capitán Danlel. 

e UNA BALADA 

WASHINGTON, 7 (EFE). 
— Más de un millón de 
ejemplares de un disco con 
la “Balada Heroica” del te- 
niente Calley se ha vendido 

en los Estados Unidos du- 
| rante la pasada semana, se- 
| gún declaró hoy la casa 
| productora del disco en 
| Nashville (Tennesse). 


Si los neumáticos son 
Fortaleza... 


Ñ 
' 


Solamente en derechos de 
autor, el compositor de la 
canción ha ganado ya 50,000 
dólares. 


COCA: ARRASARAN | =- | A 
LAS PLANTACIONES 


| 
| 
| BRASILIA, 7 (EFE), — 
Aviones de la fuerza aérea 
| brasileña podrán utilizar 
¡ bombas del tipo “Napal” pa- 
Í ra arrasar plantaciones de 
coca y marihuana localiza- 
das en cualquier parte del 
territorio nacional, de acuer- 
do con una decisión adopta- 
da por el gobierno federal. 
Establece, por otra parte, 
la medida gubernativa, que 
los propietarios de tales 
plantaciones serán encua- 
drados en la ley de segurl- 
dad nacional. 


OVNI EN BRASIL: 
VIERON BAJAR A 
EXTRAÑOS SERES 


RIO DE JANEIRO, 7 
(Associated Press). — Un 
extraño artefacto con apa- 
riencia de plato volador, 
ovoide y con portezuelas fue 
localizado en una isla al Sur 
' de Río de Janeiro, tras una 
' gran alarma, 

Vecinos del lugar se lleva- 
ron un gran susto y declara- 
ron que subían y bajaban 
personas, una meditativa y 
cabizbaja que parecía tener 
abrigo de piel y cuernos. 

La policía averiguó y dijo 
que en efecto en la impro- 
visada vivienda tenían su re- 
fugio un humilde pescador 
su esposa, 9 hijos y una ca- 
bra, 

El pescador, Versisimo 
Quintanilha, declaró que su 
improvisada vivienda fue 
construida por personas que 
hablaban en lengua extraña 
y que cuando la abandona- 
ron, la ocupó con su familla, 


CAIDA DEL 
CABELLO 


CASPA, PICOR? 
Consultas sin cargo 
LAVAISSE 
ENTRE RIOS 1055 
LOCAL 53 


A 


casi casi 


primero | 
el camión 


ateO 


EIA El neumático argentino. e A 


Porque los neumáticos 
Fortaleza rechazan 
sistemáticamente calor, 
desgaste, malos 
caminos, y todos los 
enemigos de su 
duración. 
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participación de Snow Trail, que se destaca netamente por el mérito de sul 
campaña, por su alta calidad y por haber completado su training, con su se- 
gundo de Germán en el “Otoño”. Aquí damos las referencias para la triple: 


3? CARRERA 
2000 METROS 


1 SOCKY: Es capaz de dar 
la sorpresa, 

2 HIJO E'GRINGO: Tie- 
ne mucha chance. 

3 ANTICUARIO: Debu- 
tante peligroso. 

4 ALCION: Vuelve a so- 
mar como una fija 

5 SALTABANCO: Debuta 
bien entrenado. 

6 ZUM Zum: Su cuarto 
de Tom-Pinch, lo señala 
como un candidato de pri- 
mera línea. si 

A CYTHERON: Viene de 
correr fenómeno y anda co- 
mo para salir de pobre en 
el compromiso del domingo. 

8 FURBO: Ng lo vemos. 

9 LONG RIVER: S| fuese 
como el equipo, seguro lo 
pondrá primero, pero como 
de los millonarios, solo tiene 
el nombre, correrá como me- 
jor pueda. 

10 MOCHORA: Lance pro- 
bable. 

11 ZYANIT: No correrá. 

12 BABBIT: Hay que es- 
perar, Por ahora poco tiene 
que hacer. 

13 PONGO: Quedaron ro- 
tos los boletos al desmontar 
su jockey. Tiene algunas 
performances discretas y 
puede entreverarse, 

14 AUSILIE: Debutante 
con buenas probabilidades. 

15 AMBARINO: Pálido co- 
mo su chance. 

16 PALOS: Su segundo a 
fiala como el probable ga- 
nador, 
al DOCTORAL: No corre- 


18 SILYER MARCK: Lle- 


gó décimo pero cerca de 
Bronco. Como lance es cosa 
seria, 


2 CARRERA 
2400 METROS 


1 BASILIK: No correrá. 

2 FUETAZO: Le ganó fá- 
cli a Centaur y su reprise, 
la efectúa en gran forma. 

3 SNOW TRAIL: Buen ca- 
ballo capaz de rendir ahora 
en la medida de su calidad. 

4 HARMONIUM: Puede 
rehab:litarse. 

5 NIORO: Lo “robó” Tu- 
quí, pero igualmente es gran 
candidato. 

6 BARDI: No correrá. 

7 BUIG: Mantiene alto 
grado de training 

8 TERMINAL: Frenó a 
Bourbón por medio pescuezo. 

9 TANGANO: Vuelve al 
césped, donde salió de per- 
dedor y donde hará otra ca- 
rrera destacada. 

10 HANGAR: Corrió el 
domingo pasado y parece no 
haber sentido el esfuerzo. 

11 QUEIROZ: Cuarto de 
Estanislao el domingo 


CARRERA 
1000 METROS 


1 CANTAL: Su quinto de 
Bigh Bertha la perfila como 
un lance probable. 

2 PRINCESA PILLA: No 
correrá, 

3 SUGAR LADY: Poca 
chance. 

4 BAMBOLETA: No co- 
rrerá, 

5 VIVA CELEBRE: No la 
vemos, 


6 RIENDERA: Corrió re- 
gular en La Plata. Lo mejor 
es volver al “Bosque”. 

7 MALEA: Corrió guapa- 
mente al llegar tercera a dos 
largos de Oretana y si res- 
ponde a esa performance, no 
pierde. 

8 LITTLE GIRL: Debuta 
bien preparada. 

9 SUR DANS: Su segundo 
de Big Bertha a solo medio 
pescuezo la señala como la 
mejor candidata. 

lo La SOÑADORA: 
correrá. 

11 AVIVATA: Poca chan- 
ce. 

12 VEKA: Está en condi- 
ciones de rehabilitarse. 

13 PUNTA ARENAS: 
Vuelye a sonar como fija 

14 VINESKA: Falló en La 
Plata el domingo, 


No 


15 LIZETTA: Debuta en 
gran forma, 
16 ESPRIT: Cuarta de 


Oretana, con algunos incon- 
venientes, 


17 VICTORY STAR: No 
correrá. 

18 MONESSA: Puede ser 
el batacazo. 


19 FRENCH DAME. Co- 
rrió bastante bien en su úl- 
tima presentación. Reapare- 
ce con buenos ensayos y an- 
da como para lograr su pri- 
mer éxito. 

20 EDESSA: El binomio 
Salvati-Torres, a punto de 
compartir los halagos del éxi- 
to por su intermedio. 

21 SAMARIA: Debutante 
del Palermo, al cuidado de 
Adolfo Pedro Giovanetti. Es 
una de las más indicadas del 
conjunto. 

22 INDIA MATRERA: 
No correrá. 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de A AP ie Ara TAPA 


SNOW TRAIL, LO MEJOR 


Sobresale en la Triple del Doming 


No es fácil la triple dominguera, por las te que existen para O 
y para concretarla. Solo la etapa intermedia es fácil para el acierto por la 


HIPODROMO DE LA PLATA 


COMPETIDORES Y MONTAS PARA LA REUNION DE PASADO MAÑANA 


1% CARRERA - A LAS 15.30 
Pr. RUTH - 1300 m. 

1 Leine 55, J. Montes 

2(Arumta 55, XX. 

3(Islera 55, M. García 

4 Oh! Linda 55, R. Herrera 

5 Pampas 55, J. Sotosca 

6 Gaitita 55, L Gorráls 

7 La Gallareta 55, L Carrizo 

8 Belmar 55, C. Botta 

9(Natuna 55, R. Tavella 

10(Tollina 55, J. Gutiérrez 

11 Baldosa Floja 55, C. Gamarra 

12 Bellwort 55, XX, 

13 Torita 55, A. D'Aponte 

14(Bría 55, no correrá 

15(Rugasina 55, X.X. 

16 Caviana 55, no correrá 

17 Utopie 55, F. D'Elía 

18 Coca Linda 55, XX. 

19 Sidehill 55, A. Sánchez 

20(Marcha Triunfal 55, XX. 

21(Queen's 55, dudosa 

2 Holguera 55, P. Tárrago 

23 La Garúa 55, XX. 

24 Mofeta 55, A. Sandoval 

25 Infrarroja 55, XX. 

26 Foudre 55, S. Maciel 


2% CARRERA - A LAS 16.15 
Pr, FANFARRONA - 2100 m. 
1 Oropelina 57, E. Riso 
2 Norba 57, J. Alvis 
3 Hormiya 54, J. H. Figueroa 
4 Transandina 57, R. Tavella 
5 Lichu 52, O. Cincunegui 
6 Androlina 57, A. Sandoval 
7 Brise 54, C, Seoane 
8 Katanga 57, J. Lococo 
9 Fijita 52, M. Barroso 

10 Queen Bee 57, J. Martín 

11 La Linda 57, G. Sabín 
32 CARRERA . A LAS 17.10 

Pr. FAIRY LAND - 1400 m. 


(Comienza la apuesta triple) 
1 (Felicite 56, C. Gamarra 
2 (Quicena 56, J, Lococo 

3 Las Toscas 56, R. Sosa 

4 Vineska 56, no correrá 

5 Noticiadora 56, J. Orduna 
6 Federala 56, R. Nístico 
7 V. Diabla 56, E. Riso 

8 R. Cristina 56, X. X, 

9 N. Célebre 56, H. Libré 
10 L. Legs 56, D. Brunetto 
11 (Keralina 56, no correrá 
12 (C. Griega 56, H, Guías 
13 Uma 56, no correrá 

14 Cantal 56, no correrá 
15 N. Line 56, R. Di Nitto 
16 Belenya 56, C. Buden 
17 S. Tavern 56, X, X, 


18 Las Legen'ds 56, E, Tadel 
19 Por Todas 56, R. Sárfiel 
20 D. Bianca 56, R. Sosa 
21M. Diana 56, X. X. 

22 Sadia 56, R. Tavella 

23 La Yarará 56, F, Mazzeo 
24 Argidia 56, J. Figueroa 
25 L. Jovita 56, P. Tárrago 
26 Marlita 56, X, X, 

27 Mayonesa 56, P. Palmieri 
28 D. Haydée 56, R, Herrera 
29 Babella 56, M. Giles 


4* CARRERA - ALAS 18 
Pr. BALAN - 1200 m, 
(Continúa la apuesta triple) 

1(Kamín 56, no correrá 
2(Cable Bar 55, HL Libré 

3 Mercol 55, J. Martín 
4(Marero 55, A. Sánchez 
5(Shackleton 55, D. Torrilla 

55, D. Demilio 

55, L Gorráls 

8 Amanecer 55, no correrá 

9 Esquivel 55, no correrá 

10 Sabas 55, A. Real 

11 No Fumo 55, J. Figueroa 

5* CARRERA - A LAS 18.50 

Pr. COCLES - 160 m. 

(Finaliza la apuesta triple) 
1 Mareado 58, A. Sandoval 

2 Dengue E N. Mezzotero 


5 Parlamentario sms, 
6 Reynoso 511%, L. Carrizo 
7 El Empresario 57, R. Tavella 
8 Patoti 55, S. Barletta 
9 Rosam 561%, no correrá 
10 T. Tati 54, 1. Calistro 
11 Sneerer 521%, E. Riso 
12 Canaima 5515, no correrá 
13 Acaparador 54, H. Libré 
14 Metefierro 5114, X, X. 
6* CARRERA - A LAS 19.35 
Pr. EE. UU. DE AME'CA - 1600 m. 
1 Mi hijo 57, V, Centeno 
2 Mineur 564, A. Sánchez 
3 King Jet 56, J. Martín 
4 Afinité 554%, XX, 
5 Los Gultarreros 53%, J. F'roa 
6 Mete Suerte ay a a Nitto 
7 Circón 50%, 

79 CARRERA - A "LAS 20.25 
Pr. NIÑO LUIS - 1800 m, 
(Comienza apuesta comb. doble) 

1 Manuelín 56, J. Viviani 

2 G. Aparcero 56, G. Pereyra 
3 Curu Age 56, E Prieto 

4 Bel 56, no correrá 

5 Nebrino 56, R. Gómez 

6 Prosper 56, no correrá 


ANOTADOS EN LA APUESTA TRIPLE Y REFERENCIAS COMPLETAS 


PARA LA REUNION A REALIZARSE EL DOMINGO PROXIMO EN EL HIPODROMO DE SAN ISIDRO 


7 El Chiquito 56, no correrá 

8 Patmos 56, O. Domínguez 

9 Despacio 56, no correrá 

10 Niskovolos 56, F. D'Elía 

11 Chorrillero 56, O. Tévez 

12 Puente Roca 56, J. Figueroa 
13 (Nevado 56, A. Coloccio 
14 (Fagiano 56, H. Libré 
15 Samptor 56, H. Galeppi 

16 Los Galos 56, E. Sánchez 

17 Cierzo 56, R, Alzamora 

18 Tayacan 56, no correrá 

19 Terruño 56, R. Herrera 

20 El Apurao 56, no correrá 

21 Ambarino 56, O, Alén 

22 Drukwerk 56, A. Real 

23 Frade 56, H. R. López 
24 Prince Claro 56, A. A. D'guez 
25 Hebeo 56, J, Alvis 

26 Pont Volant 54, A. Sandoval 
8? CARRERA . A LAS 21.15 

Pr. Mr, BLACK - 1200 m. 

(Finaliza apuesta comb. 
1 Princequieto 5814, J. Gutiérrez 
2 Motra 56, O. Miño 

3 Charitable 54, R. Armiesto 

4 P. Grande 58, E. Rolón 

5 Adepto 55, R. Sosa 

6 Trompero 53, J, Walsh 

7 Candidato 57, J. Figueroa 

8 Cataor 54%, J. Viviani 

9 Rigoletto 5114, R. Cepeda 

10 Benedetto 56, A. Longo 

11 Carduccio 54%, J. Montes 
12 Saskatchewan 56, H. Galeppi 
13 Pont Neuf 54%, no correrá 

14 Bizantino 54, G. Sabín 

15 El Españoleto 56, HL. R. López 
16 Stelnwein 55%, E Riso 

9* CARRERA - ALAS 2 
Pr, MI CONDESA - 1400 m. 
1 Jefucha 56, H. J. López 

2 Corida 56, J. Vázquez 

2 Taurizana 56, A. Coloccio 

4 Revoltosa 56, P, Longo 

5 Bold Bluff 56, no correrá 

6 P. Tula 56, J. Sotosca 

7 Queen Grass 56, O. Miño 

B Petite Cygne 56, no correrá 
9 Tala Pampa 56, E. Tadel 
10 Atrapada 56, J. Martín 
11 Niebla Azul 56, J. Lococo 

12 Siderurgla 56, E. Brown 

13 Spy Double 56, A. Saavedra 
14 La Corralera 56, I. Gorráls 
15 Qué Monta 56, A. Sandoval 
16 Very Wet 56, J. Orduna 3 
17 Lovaine 56, R. Sosa 
18 La Plume 56, J. Gutiérrez 
19 Tuloma 56, J. Figueroa 
20 Toruma 56, H. Libré 
21 Adena 56, XX. 


TERCERA CARRERA Premio YUSPE (1966) — 2000 Metros (comienza la triple) A LAS 11.35 
4 ULT. PERF. ANOTADOS olg. JOCKEY e/k. PADRE-MADRE CUIDADORES ULTIMA PERFORMANCE JOCKEY COTIZACIONES Tmpo. Bip. Pta. Fecha 
08 OL OL OL| 1 SOCKY (6) | V.Pires 3/56 Datour-Heavens A. Turano 140 a 7 cpos. de Bronco 54 J.Ubaltón 53 242 en 24.015 | 1'36''115 S.L nm. 28-3-71 
5P 48 38 68S| 2 HIJO E'GRINGO (2) | E.Jara 3/56 T'nevent-H'pago F. D. Vitale 59 a 3%%4 cpos. de R. del Queso 56 EJara 56 4.252 ». 39.344 | 150215 Pal. n.  4-4-71 
— — — —| 3 ANTICUARIO (9) | J.Figueroa 3/56 M. Venturer Pátima A. G'gliott1 Debuta - == EE 

4P 2L OL —| 4 ALCION (13) | P.Tárrago 3/56 Anc. Lights-Thea A. M. Falcón 4% a 3 cpos. de R. del Queso 56 P.Tárrago 56 2201 » 39.344 | 1'50"2/5 Pal. n. 4-5-71 
— — — —| 5 SALTABANCO (11) | O.Domínguez | 3/56 Bonnard-Serradilla G. M. Alvarez Debuta == — — 

4P 09 — — 6 ZUM ZUM (8) | A.A.Ro'guez 3156 M. Venturer-F' tera E. Lema 40 a 2% cpos. de Tom Pinch 56 H.R.López 56 1452 ,, 47.569 | 1'37”2J5 Pal. n. 20-3-71 
08 68 — | 7 CYTHERON (1) | N.Vismara 3/56 A'phanes-Callope J. C. E'oury 79 a 2% cpos. de Bronco 54 N.Vismara 56 1.301 . 24.015 23-3-71 
58 OL 5L 0L| 8 FURBO (10) | J.Alvis 3156 Anselmo-N. Oblige E. Pascua) 50 a 14% cpos. de Selenio 56 J.Alvis 52 639 , 183.303 6-2-71 
0P 08 — —| 9 LONG RIVER (2) | dudoso 3/56 Rigoló-Long Beach J. Calcagno 9» a vs. cpos. de Bambolino 52 N.Vismara 56 7A61 183.595 20-3-71 
0S 3L 0L 4L| 10 MOCHORA (3) | M.R.López 3/56 Vettore Moñosa J. L. Silva llo a 4 cpos. de Bronco 54 H.R.López 56 268 . 24.015 23-3-11 
OP 5P 2P 3P| 11 ZYANIT (17) | no correrá 3|56 Manol'pla-Zel'dia L. A. Ferro 12» a 11 cpos. de Tom Pinch 56 J.Torres 56 6.033 ., 47.569 20-3-71 
0P 08 OL 0P| 12 BABBIT (4) | H Hernández 3156 Faceto-Slim Gal J. A. Castelli 120 a vs. cpos. de Bardi 56 J.Qura. 56. “aa, 217.696 13-3-71 
0P 68 08 55| 13 PONGO (12) | P.Palmierl 3/56 Blrón-Cucusana Aníbal Díaz Desm. a su jockey de T. Pinch 56 | C.A.Sáenz 56 963 ,, 47.569 20-3-71 
—= — — —| 14 AUSILIC (13) | V.Sabín 3/56 Conquest-Verbosa P. Ferrari Debuta - > 

0P 08 08 OL|15 AMBARINO (14) | O0.Alen 3/56 M. Venturer-R. Or'ge O. A. T. Vigo 80 a vs. cpos. de Bamibolino 52 O.Alén 52 1991 .. 183.595 20-3-71 
28 — — —| 16 PALOS (5) | R.Caropresse | 3/56 Maanim-Payada A. E. Haim 2» a la cbza. de Selenio 56 R.Caro'sse 52 6.239 , 183.303 6-2-71 
6P — — —|17 DOCTORAL (15) | no correrá 3/56 Sideral Cara Seria A, J, G'netti 6% a vs. cpos. de Platinado 56 A.PIá 56 3.956 . 60.506 27-3-71 
08 6P — —|] 18 SILVER MARK (16) | A.A.Do'guez 3/54 Irmak-Samarang EH. Striglio 107 a 3%, cpos. de Bronco 54 A.A.D'guez 55 E 24.015 28-3-71 
Candidato: PALOS (16) Enemigo: Hijo e” Gringo (2) Sport: Pongo (13) 

2 FUER - 

CUARTA CARRERA Premio MARTINET (1969) — 2400 Mts. (continúa la triple) A LAS 12.20 
1L 1L —( 1 BASILISK (2) ¡no correrá 3/56 M'tecristo-L'cencia F. Vivian! 1» por 5 cpos. a Estoico 56 O.Brandt 54 13.176 en 74.703 4-3-71 
19 3P 35 2P| 2 FUETAZO (0) XX. 3156 Brecher-Flaca G.R. Alonso 1+ por 2 cpos. a Centaur 53 A.Etchart 56 16.189 ,, 711.934 . 10-1-71 
258 1P 6P 6P| 3 SNOW TRAIL (1) | J.Fajardo 3156 Snow Cat-Endouce J. A. Maldotti 29 a 11% cpo. de Germán 541% J.Fajardo 54 4.472 » 49.119 2/5 S.L n. 28-3-71 
3P 1P 28 1L| 4 HARMONIUM (1) | A.Etchart 3lss Riesgo-Harmony A. EL Irusta 3v a 7% cpos. de Tuqui 56 J.Ortiz 56 15.801 .. 47.494 Pal. n. 21-3-71 
2P 238 18 6P S(NIORO (3) | E.Jara 3156 Guatán-Nyland J. Fregonese 2» a 7 cpos. de Tuqui 56 E.Jara 56 10.864 ,, 47.494 Pal. n. 21-3-71 
2P 1P 39 38| 6(BARDI (6) | no correrá 3/53 Timor-Blaba Idem 20 a “4 cpo. de Estanislao 56 V.Centeno 56 12.155 , 129.306 4-4-71 
6P 5P 3P 0P| 7 BUIG (5) | C.Seoane 3/53 Barrymore-But'fly M. López 6% a 71% cpos. de Estanislao 56 C.Seoane 52 SASL , 123.906 44-711 
198 0L O0P 0s 8 TERMINAL (1) | F.Lerma 3/53 Man'tico-P. d. R'dall R. Fredes 10 por %. pzo. a Bourbón 56 F.Lerma 56 2.358 ,, 151.556 S.L n. 28-3-71 
SP 18 23 25S| 9 TANGANO (9) | O.Nardi 3[53 Zorro Azul-Tantea A. Canay 5» a 6% cpos. de Estanislao 56 C.Miño 56 12.535 . 123.906 4-4-71 
0P 6P 48 0S | 10 HANGAR (0 |Xx. 3/53 C. King-A. France L. Sola 7 a 9 cpos. de Estanislao 56 O.Nardi 56 23.555 » 123.906 4-4-71 
4P 6P 08 185111 QUEIROZ (8) | O.Cosenza 3/53 Again-Quoin J.F. Penna 4 a 414 cpos. de Estanislao 56 O.Cosenza 56 8.535 ,, 123.906 | 2'37"1'5 Pal. n.  4-4-71 
Candidato: SNOW TRAIL (3) Enemigo: Harmoniun (4) Sport: Nioro (5) 
QUINTA CARRERA Premio TROUSSEAU (1963) — 1000 Mts. (finaliza la triple) A LAS 13.5 
6S 0P o0P 0s 1 CANTAL (1) ¡ A.Quinteros 3156 C. King-Fleury J. C. Lazzari 61 a 5/4 cpos. de B. Bertha 56 A.Quin'rcs 52 54 en [5 S.L nm. 28-3-71 
0 == - — 2 PRINCESA PILLA (14) | no correrá 3/56 Pillo Sorcellerie V. Marrero 13% a vs. cpos. de Stad 56 V.Emmolo 53 266 ,. 5 Pal. m. 4-10-70 
08 08 03 0P 3 SUGAR LADY (8) | O.Miño 3/56 Sirio-Very Pretty H. L. Saccone 12% a 9% cpos. de B. Bertha 56 O.Miño 53 216 , (5S.L n 28-3-71 
08 — — —| 4 BAMBOLETTA XD |no correrá 3/56 Orgaz-Betty Boop D. Ibarra 18% a 18 cpos. de Oretana 56 R.C.G'lez 56 Y ([5S.L n 28-3-71 
OL 2L 3L 2L| 5 VIA CELEBRE (6) | M.Insúa 3/56 Celeber-Viveza S. L. Bello £2 a 10 cpos. de Toruma 56 M.Insúa 53 38.470 , LP. n. 22-2-71 
0L 0L — — 6 RIENDERA (ID XX. 3/56 Falcino-Risa Falsa F. Lanzoni 7% a 7 cpos. de La Raquelita 56 J.Corso 56 120 . 5 LP. n. 11-2-71 
18 — — —| 7 MALEA (10) Echagúe 3/56 Tirreno-Marsica A. Canay 3% a 2 cpos. de Oretana 56 F.Echagúe 56 8.673 », '1/5S.L n. 28-3-71 
— == — 3 LITTLE GIRL (13) | H. Guías 3/56 Le P. Prince-S'linda L. M. Peccl Debuta = — A 

25 OL 0P 05 | 9 SURDANS (18) | F.Lerma 3/56 Falcino S. of B'ghley N. M. Ojeda 2% a! pzo. de B. Bertha 56 F.Lerma 56 646. 1/5S.L nm. 28-3-71 
1L 0P 2T —| 10 LA SOÑADORA (15) | no correrá 3/56 Triomphe-Roela L. Calone 1% por 11% cpo. a Barbakara 56 J.Figueroa 56 11.041 ,, 115 L.P. n. 4-4-71 
OL OL 0P OL | 11 AVIVATA (4) | D.Brunetto 3/56 Huérfanos-Tlaviva A. Jaimes 13% a vs. cpos, de G. Game 56 J.Gallardo 52 ME [5 L.P. f. 18-9-70 
OP 08 08 0S | 12 VERA (5) | M.Villagra 3/56 Resuello-Veronesa Y. Reviriego 10% a 13 cpos. de Mantina 56 F.Lerma 56 9.862 .. Pal n. 14-3-71 
09 — — —|13 PUNTA ARENAS (19) | V.Centeno 3/56 1. Hemp-P. Mary , Arana 122 a 1%4 cpos. de Rosamiel 56 E.Rolón 52 219 , _S.L p. 23-1-71 
OL 48 45 0S | 14 VINESKA (22) | A-Plá 3156 Vinicius-Neska A. Padula 10s a vs. cpos. de Tiralínea 55 E.Rolón 52 3.567 », [5 L.P. n. 44-71 
-- -. —— — | 15 LIZETTA (20) | G.Rizzi 3156 Pechazo-Lisabet 3. Tedesco Debuta poa 3 - AL 

43 0P 68 0S| 15 ESPRIT (17) | V.Emmvolo 3/58 Malambo Emplria J.P. Brondo 42 a 2% cpos. de Oretana 56 V.Emmolo 52 1.366 , 5S.L n. 28-3-71 
05 0P — — | 17 VICTORY STAR (9) | no correrá 3/56 Bungalam-L. Star E.R. Martucci | 15» a 9 cpos. de Vedetta 56 H.R.López 56 163 , I5S.L n. 9-1-71 
OL 0S OL 08 | 18 MONESSA (12) | J.Pigueron 3/56 M'dum II-Tardona R.J. Guerrina | 12» a vs. cpos. de Valeriane 54 P.Sierra 56 146 ,, ¡5 L.P. n. 25-3-71 
0P 0R — —| 19 FRE'CCHDAME (Gc0JxXx 3/56 Cullanhall-F. Lady U. Ardiles 14% a 14 cpos. de Subversiva 54 R.Galloso 56 861 , 4T= 
0P 0P 6P —| 20 EDESSA (2) | J.Torres 3/56 Good Time-Eterna A. E Salvati 7% a12% cpos. de Assyria 53 J.Torres 56 3.538 20-3-71 
- =.— — — |21 SUMARIA (16) | J.Fajardo 3/56 Idle Hour-Sung A.P. G'netti Debuta — Pp A a 

08 0P — —'22 INDIA MATRERA. (1) )n0 correrá 3/58 Noel-India Mora A. J. G'netti 10% a 7 cpos. de Vedotta 56 H.Prieto 55 651 ,, 36.003 11'11”115 S.L nm.  9-1-71 

. e H 

Candidata: SUR DANS (9) Enemiga: Malea (7) | Sport: Esprit (16) 
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TAYA (8) 
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Ez 
, Miércoles 7 de Abril de 1971 


A PLATA: PROGRAMA PARA MAÑANA 


Pr. CHIRIPA — 1100 Mts. A las 15.30 


EN ESTA CARRERA COMIENZA LA APUESTA DOBLE 


ANOTADOS 


I(INTERPELAO 
2(POWELL 
3 NICARAGUESO 


4 ENRIQUITO KING 
S(PRINGIN. 


6(GODEON 


7 CHIKAL 


S(INCA TAYA 
IHEDUARDO JUSTO 
10 GRAN JALEO 

11 MONVOLTUE 


12 ALBIONVIC 


13 ORONDO 
M(BACANCITO 


16 YERBERIN 

17 ICON 

18 YO SOY TANGO 
19(BAMBERG 
20(ABERFAN 
21(PEDREGALES 
22(D'IER PRINCE 
23(NECUL QUITRAL 
24 RIO INCA 


15 HERNAN DANILO_ 


JOCKEY 


E. Tadei 

A. D'Aponte 
HL. Libré 

A, Coloccio 


N. Pereyra 
J. Gutiérrez 
R. Di Nitto 


Y. Figueroa 
X.X. 

P. Tárrago 
Y. Martín 


E, Riso 

J. Walsh 
no correrá 
C. Buden 


R. Rutti 
R. Herrera 
S. Maciel 


A, Sánchez 
M. García 
no correrá 
no correrá 
no correrá 
A. Sandoval 


elk. PADRE-MADRE 


2/55 R, de Oro-Estrelucha 


2/55 Riesgo-Prettines 
2/55 Ipso-Nicaragieña 
2/55 A.Gong-Rellelnita 


2/55 Prindeling-Gin Fizz 
2/55 Booz-Galia II 

2/55 Chivato-H-Acha 
2/55 IncaYata-Sibylla 
2/55 Moraleño-W. Gipsy 
2/55 GrandPa-Jalaica 
2/55 Camarin-Murga 
2/55 V. del Rey-Brisita 
2/55 B'omTime-Etruria 


2155 
2/55 
315 
2155 
2155 
2155 
2/55 
2/55 


2155 
2/55 


Enem.: Nicaragúeño (3) 


S.Road-MissBety 
Never-Libertada 


Falcino-Yerberona 
Ballantine-2magen 
F.Wayne-Sta.Julia 


Canthare-Banderita 
AtHome-CanadaDry 
Argos-Proeza 


2155 P'ce d'Or-E'carnación 
| 


Basajaun-Searching 
IncaYata-Eufírica 


CUIDADOR 


L.Taborda 
ídem 
R.A.Cortez 

F.Medina 


J.M.López 
1,L.S.Millán 
E.C.Et'houry 


E.C.Boni 
. ídem 
R.M.Sllva 
A.F,Manzone 


J.A.Comas 

D.E,Cúcolo 

C.O.Coronel 
Ídem 


L,R.d.1.F'te 
J.A.Flores 
M.A.Q'teros 


J.C.G'zález 
Ídem 
Ídem 
Ídem 
Ídem 

J.A,Quin 


Sport: Albionvic (12) 


22 Carrera 


OL 0P 0P — ¡4 1 CHEERS 

3L 2L 0S 08 2 PROLENE 

op — — — |) 3 PRINCIPELA 
2L 3L 3L OL 4 ARROGANCE 
OL 3L 2L 3L [3 5 HOLANDILLA 
0S 0S 0S 05 6 MELINITA 
EROS 7 WHITE PARK 
OL OL 0P 0. | 4 8 DICTADURA 
3L 4L 6L 0L 9 OREADES 

5P 0P 0P 0P 10 PAPELERA 3 
OL 0P 0s 0S A 

6P 08 3S 5P 12 LA LEGAL 

OP 58 38 0S 13 FURTIVA 

OP 0P 0P 0S | £ 14 MAGIC QUEEN 
AL 6L 0L 3L 15 NARCISITA 


Cand.: HOLANDILLA (5) 
e 


A las 17.10 


32 Carrera 


z 
0L 1 
3L 
4L 
103 
4h 
o0P 
E 
OL 3 
6P 
OL 
38 
54 
4L 
0L 


2L 
a [5 


Pr. ESCOCIA — 2100 Mts. 
EN ESTA CARRERA FINALIZA LA APUESTA DOBLE 


O. Tévez 
no correrá 
no correrá 
A. Gallardo 
O, Miño 

R. Ba'nuevo 
R. Sosa 

3. Perfetto 
R. Carop'sse 
O. Cincu'guí 
J, Gallardo 
J. Torres 

H. Libré 

no correrá 
E. Brown 


3/56 
3156 
3/56 
3/56 
3/56 
4/54 
3/56 
3156 
3|56 
3/56 
3156 
3/56 
3/56 
3/56 
4/54 


Enem.: Arrogance (4) 


Tahoe-Hilaridad 
Olfato-Pomme d'Ap1 


Príncipe-M.Diya 
Bonnard-A, de F'cia 


Alsina-Holgazana 
Magnum-Urcam 

Y, Park-Escuelita 
Rodin II-Donosa 
Quillango-Olimpique 
Paciente-Pelusona 
Tlerno-Virreinita 
Poderoso-Vitcademia 


Theseus-Fllonera 
Magnum-QueP'cesa 
Narcisin-LaNiñera 


Pr. SARGENTO — 1600 Mts. 


EN ESTA CARRERA COMIENZA LA APUESTA TRIPLE 


1 LEUBU QUELU 
2 BOCHITO 

3 PATAS DE ORO 
4 FIATERNO 

5 CABLE BAR 

6 HABBERTON 

7 UPTON 

8 LAMEQUELU 
S(CATAOR 
10(BODYGUARD 
11 JAIAK 

12 HAZANOSO 

13 ALBERICO 

14 EGINES 

15 TRIPAN 

16 NOCTURNO 

17 CLAY 
18 HUACO 

19 MANUELO 


SE 
3L 6 


Cand.: EGINES (14) 


4? Carrera 


OL 1 
o. —1|7 
a 


3L 
0P 


oL 
ES 
4L 


o0L 
OL 6 


Cand.: EL LINDO (8) 


52 Carrera 


20 SIR PRINCE 
21 BUM BUM 
22 TEÑIDO 


A. Sandoval 
3. Vásquez 
O. Mansilla 
J. Igaradegul 
R. Sosa 

M. Calderón 
no correrá 
O. Tévez 


no correrá 
A. Etchart 
no correrá 
no correrá 


R. Herrera 
R. Tavella 
A. A. R'guez 
No correrá 


3. Orduna 
J. Martino 
R. Sosa 


no correrá 
G. Rizzi 
O. Pagini 


4157 


Enem.: BODYGUARD (10) 


Basajaun-Taquillera 
Alunado-EnV'ación 
Bennigsen-L'atoria 
Fansare-Externa 


C, y Fierro-C'turita 
Hyphen-Trampette 
Unico-Catrinca 
Basajaun-Chelita 


G.Court-Cantarela 
Anacoreta-B.Gipsy 
L.Churros-Pérgola 
Coloquio-Hazañar 


Avro-Hurricane 
V'toryRoll-Egina 
Tereo-Calfuray 
Brecher-N'uralmente 


C'anhall-Quincha 
Argos-H.Tropezón 


Malhechor-Ramachza 


Sobresalto-Douce 
Ahascragh-Astrid 
Tahoe-SoFalr 


Pr. EL MACHITO — 1300 Mís. 
EN ESTA CARRERA CONTINUA LA APUESTA TRIPLE 


1 ACORD 
2 COSAQUE 


3 C'ERO DE HONOR 


4 ACUTE BOY 

5 C'QUE ROBLES 
6 CON-TAYA 

7 ALBAICIN 

8 EL LINDO 

9 GUAM 


40 ¡ANTONIO 


11 CARRY ON 
12 BAR BLUE 
13 CUN-CUN 

14 DE REGALO 
15 BEJUCO 

16 EL MARISCAL 
17 CALCEO 


Y. Igara'gui 
No correrá 
dudoso 

no correrá 
no correrá 
no correrá 
3. Orduna 
y. Torres 
no correrá 
Y. Domed 
R. Ba'nuevo 
R. Sosa 

R. Herrera 
C. A.Sáenz 
E, Riso 

L Gorráis 
R. Caro 


3156 
3156 
4/54 
3/56 
3/56 
3/56 
3156 
3/56 
3156 
3/56 
4/54 
3/56 
3/56 
3/56 
3156 
3/56 
4/52 


Enem.: Antonio (10) 


Acuerdo-Cordura 
Dándome--Comadre 
Dándolo-D, de Honor 


Aly Jink-Falencia 
EsDistinto-Africa 
Y. Nahuel-Vitelina 


T'event-LaCóupole 
Lacydon-Lindinha 
A'phanes-M.Galante 
A.Lights-Nochebuena 
C'tonKing-OnAgain 
BlueFace-Barua 
MoJicón-Profunda 
Deauville-Teresona 
YataNahuel-Beduina 
Hungarian-Venla 
Titán-Cintita 


Pr. EL MACHITO (bis) — 1300 Mts. 


EN ESTA CARRERA FINALIZA LA APUESTA TRIPLE 


I(FLAVIAN 
2(TAYACAN 
3 ETIENNE 


1 

7 4 FUERTE DEL REY” 
7 5REaciO 
3 


6 MEMO 


7 GAUCHAJE 


8 PORTE 
9 VITCONT 


4L 
OL 


10 L. REGALITO 


4 11 POMPONIO 
12 PREJUICIO 


5 14 P. WILLOW 
15 SHANE 
16 PARRUCO 


13 NO HABLO MAS 


OL 
o0P 6 


Cand.: FLAVIAN (1) 


17 VENTOSO 
18 FAIL ME NOT 


R. Ruttí 
no correrá 
nO correrá 


A. A. Ro'guez 
4. Gutiérrez 
A. Saavedra 


no correrá 
no correrá 
M. Calderón 
M. Insúa 

R. Tavella 
E. Riso 


TEA 

R. Herrera 
A. Plá 

O. Brandi 
R. Alzamora 


3156 
3/56 
4154 
3/56 
3/56 


3/56 
4/54 


Enem.: Fail Me Not (18) 


Maanin-Flaviana 
A.Celeste-Taqueada 
Tobago-Etole 


Jormar-Edena 
P'ce d'Or-R. de Oros 
FairCourt-Albadina 


Gramófono-Turpuna 
Malhechor-Nahircita 
Vitconte-Mat'lista 


5 Barón-Rep'queta 
5 Preclaro-Amizmiz 


Paponetti-Gavotte 


VeryHot-EnVacación 
W'derBoy-Marimé 
Scratch-Chelita 
Falcino-P.Linda 


UnFresco-Chatonada 
Saudade-Cursi 


A las 16.15 


A.E.Haim 
J.Fregonese 


J.A.Díaz 
L'zo Fa (h) 
E.C.Boni 
R. Saavedra 


O.P.Sosa 
A.O.Manzon! 
S.P,_Yacosa 


C.J.Bastiani 
E.J.Sauro 
A.E.Salvati 


A Gutiérrez 
A J.G'vanetti 
E.Fonseca 


Sport: Oreades (9) 


E.L.Rodríguez 
A.Alacina 

A.O Bazán 
D.Galzagorrl 


F.A.Calonge 
A.T.Vazón 
D.Calcagne 
R_Pellagatta 


J.E.Chavarrl 
ídem 

A.R.Maver 

R.A.Pereyra 


A.G Goñi 
A.Parisi 
J.Giménez 
M.Sola 


E.Medina 
A.R.B'mano 
O.P.Sosa 


O.L.Finareli 
J.P.Ojeda 
A.Vicidomini 


Sport: Habberton (6) 


A las 13.— 


D.Galzagorrl 
E.L.R'guez 
R.Ibarra 


A.Cervantes 
A.S.Grassl 
L,Aguirre 


M.A.Q'teros 
J.C.González 
L.B.Sosa 


J.C.Núñez 
M.R.Trejo 


D.Demaría 
A.R.Ipoucha 
A Díaz 


O.I.Moncada 
H Martínez 
M.M.Alves 


Sport: El Mariscal (16) 


A las 13.50 


H.Martínez 
ídem 
F.D.Vitale 


J.Giménez 
E,C.Boni 
N.V.Durán 


O.Rodríguez 
L.B.Sosa 
J,A.T'iabus 


C,Cabral 
O.Puente 
L.Z.Lemos 


A.Alacina 
A.G.Goñl 
J.A Flores 
A.A.Jacoby 


F.O.Salinas 
H.L.Avalos 


Spert Shane (15) 


1L 
OL 


2L 
5L 
3L 
3L 
1S 
OL 
oL 
1L 


6L 
1L 


0s 
0s 


Crónica 


LA REAL CORR 
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IDA 


ES CANDIDATA EN EL ESPECIAL SUREÑO 


Muy interesante se presenta el programa 
a realizarse mañana en La Plata. Sirve de 
base al mismo el premio especial “Mi sueño”, 
reservado a las potrancas de dos años, ga- 
nadoras de una carrera. Se destaca Real 
Corrida por su triunfo al salir de perdedora 
y su reciente segundo puesto, a menos de 
un largo de Toloncita en 1'15"3/5, La pu- 
pila de Boni luce ajustada preparación y si 
responde a sus dos performances últimas y 
a lo mucho que corre en privado, resultará 
difícil ganarle. Su chance se refuerza por 
la actuación de La Rumba, que actuará en 
yunta y hará el jueguito que más convenga 
a su compañera. 

Serias rivales llevará en Con Alteza y 
Lady Dawn. La primera de las nombradas, 
se impuso por el pescuezo a Linda Bluff, en 
1'2"4/5 en su única presentación en público 
y anuncia su reprise luciendo un training 


6L 
1D 
1L 


1L 
o0L 
69 
1L 
1L 
4L 


58 
3L 


25 
6S 


2P 
os 


2L 
OL 


19 
3L 


72 Carrera 


Cand.: FACTION (13) 


3L 
OL 


5L 
op 
2P 
6P 
OL 
3P 
2L 
4L 
3S 
6L 


o0L 
1P 


92 Carrera 


6L 
3G 
4L 


os 
OL 
0S 


o0P 
2R 
3L 
3L 


1L 
4P 
4L 


1L 
1L 
2L 


6L 
0S 
103 
6S 


1 


2 


3 5 LADY DAWN 


7 R. MELLER 
4 


2 3 LA 


1 CON ALTEZA 
2 OBLICUA 


4(LA RUMBA 
6 BRIA 


8 CAMARETA 


5) LINDA BLUFF 


10 AMABEL 


11 CARESS 


12 RUFINA 


Cand.: REAL CORRIDA (3) 


Pr. CABALISTICA — 1200 Mts. 
EN ESTA CARRERA COMIENZA LA APUESTA COMBINADA DOBLE 


1 GERMAINE 


1 2 NYASSA 


3 EXPLOSIVE 
4 TRUQUERA 


5 CHILITA 
2 


6 LA NUSTA 
7 PIUVIT 


3 3 TUDOR PEN 


9 BAM BAM 


10 CARIBA 
4 21 PREDICADORA 


12 ADOLPHINA 
13 FACTION 


5 14 ROGADORA 


15 MOONSTONE 
16 CURIOUS LASS 


17 FABIOLA 
6 18 EMA 


19 KABILA 


1 1 ANDARA 


2 BELA OPERA 
MACHINE 
4 AMADA-CUA 


3(REAL CORRIDA 


muy completo y con ensayos sobresalientes. 
En cuanto a Lady Dawn, su chance es am- 
plia por su buen desempeño en sus tres pre- 
sentaciones en “público, en las cuales logró 
una victoria, un segundo y un tercer puesto, 
Completan la lista de participantes, Ra- 
quel Meller, ganadora en San Isidro al co- 
rrer por última vez y a la presente en gran 
forma y el trainer don Francisco D. Vitale, 
profesional, que no oculta la fe 
Camaretta que está en condiciones de reha-= 
bilitarse de su reciente fracaso; Linda Bluff, 
que va de San Isidro preparada en pe 
forma y que puede mejorar su última ac- 


que le tiene 


tuación; Amabel, que viene de vencer 


P. Tárrago 
3. Torres 


D. Torrilla 
J. Gutiérrez 


R. Tavella 
noO correrá 


A. Etchart 
R. P, Ro'guez 


H. Libré 
J. Montes 


dudosa 
R. Rutti 


no correrá 
G.Sabín 
no correrá 


J. Figueroa 
no correrá 
3. C. Díaz 
V. Críado 
D. Demilio 
R, Sosa 


O. Mansilla 
A. Sánchez 
x,XxX. 

N. Mez'tero 
L. Carrizo 
no correrá 
dudoso 


M. Insúa 
O. Yedro 
R. Urreta 


Enem.: 


no correrá 
H. Prieto 


J, Torres 
O. Dom'guez 


3 5 TIME KEEPER 


6 NIRVANITA 


7 LA CORY 
4  SCTEBALDI 


IVERDOUZE 


10 BLUE WIND 
5 11 PERORATA 


12 CANAIMA 


6 13 MOUETTE 


14 ROLETTA 


Cand.: PERORATA (11) 


1 JALICHITO 


1 2 GIBOYEUR 


3 TESTON 
4 BRYANT 


2 5 DIABLO ROJO 


6 TRACIO 
7 TRAPALON 


3 8 MOTATO 


9 VIZCACHERO 


10 LOBO CAMPEON 


11 HOLMAN 


4 12 RELATOR 


13 VIENTO RUBIO 
14 REPOSO 


5 15 CONQUE 


16 PALLADIUM 
17 NEUROTIC 


6 18 QUEISAL 


19 BRETE 
20 GRITO 


Cand.: TRAPALON (7) 


no correrá 
J. Figueroa 
M. Calderón 
P. Palmieri 
no correrá 
HL. Libré 

E. Riso 

R. Di Nitto 
A. Sandoval 
G. Rizzi 


Enem.: Roletta (14) 
Pr. SAN JORGE — 1400 Mts. 


J. Figueroa 
J. Walsh 
P. Tárrago 


J. Torres 
no correrá 
no correrá 


O. Miño 
no correrá 
no correrá 
X.X. 


no correrá 
R. Armesto 
R. Tavella 


E. Riso 

3. Martín 
A, Real 

H. Libré 

XxX. X. 

M, Calderón 
O. Cloesis 


? ALOJAMIENTO A] 


AYACUCHO 
GRAN conForTeSuits 


AYACUCHO 2020 


Cas ESQ. AVDA. ALVEAR 
:42*45371*79 


lo 


HOTEL 


ARAIS 


56 
55 


55 
55 
55 
55 
[55 
55 
55 
55 


55 
55 


NU NN NN Ny NN Ny 


Enem.: Con Alteza (1) 


Cariba (10) 


4158 Rodin II-Arequipa A.T.Vazón 

5/52  Belafonte-L'Opera A.S,Castro > 
5/57  Leviathan-Tina A.E.Salvatl 
3/5132 Cuadro-M'amada J.R.Loflego 
3|5612 B.Time-Allark C.E.Mucklow 
5/51 5 Carloman-Marily E,Lema(h) 
4|531% Grillete-TheViolet R.A.Falcetti 
4/5212 C'pálida-M'isande 12 J.F.Penna 

3|51  Noel-Limace Ídem 

4153  Imbroglio-BlueJay R.J.Marinetti 
3|511% Argos-Pechada L.Taborda 
5|51  Lisonjero-Maricar T.G.Quiroga- El 
3|521% TheRabbi-Memecita S.Fuertes Y 
3/5212 Bonnard-Roquette A.J.G'anetti 


56 
156 
153 
56 
153 
153 
156 
56 
153 
53 
56 
156 
53 
156 
56 


PERA 


56 
156 


ATC 


Enem.: Jalichito (1) 


ol 


COCHERA INDIVIDUAL 


I5MUJERES 
BONITAS 
LO ESPERAN 


NIGHT cLuUa 


PEDRO GOYENA 77 
a'icuadra Av.LaPlata 


Camino de Cintura 


Km. 16.500 y 


Y.Nahuel-V.Nasrul 
Cuadro-Odalisque 


E.Real-GranCorrida 
Trousseau-Conga 
L,P.P'ce-Eyerbright 
Acuerdo-Bulevardera 
Tobago-Cachupina 
Cullanhall-Basquiña 
Snow Bluff-Pedagogla 
A.Lights-Tabarrera 
Catgut-Yamica 
Rugoso-Real Señora 


32 Carrera Pr. L. MONTEVERDE (clásico) - 1800 m. A las 21.15 
EN ESTA CARRERA FINALIZA LA APUESTA COMBINADA DOBLE . 


Celller-Denía 


LePremier-Girofle 
Poursuite-Testera 


GoodTime-Briselle 
C'rsmith-Airacobra 
Estribero-Tr' verde 


AtHome-Talamanca 
Panamá-Escablosa 


Lacydon-Vizcacha 
Carniquicho-Ciriaca 


Hawalano-Tiña 


Rayosol-Frinita 


Alsina-Veleldosa 


Cullanhall-Rusca 
Magabit-Conflor 
53 Primordial-Themis 


Nearside-Ferrosita 
Imbroglio-Queluna 
53 Bonín-Afrodisia 

3/53 A,Celeste-Huerfanita 


Sport: Reposo (14 


quisición de 


ea el río 
Lugar y fecha 


vo. Dúrsena 
mazo de 1971, a 
clegos: 


Sport: Lady Dawn ( 


Sport: Fabiola (17) 


Sport: Tebaldi (8) 


LICITACION | 


SECRETARIA DE ESTADO 
DE MARINA 
FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO I 
Licitación Pública No 7/71: Ad= 
una 
una capacidad de sesenta perso- |] 


nas. destinada a la navegación - 
Alto Parana. z 


la Sección Compras-Puerto Nue=- 
5 


un cuerpo y medio a Natuna en 11'2/5 y 
que siguió bien preparada; 
presencia es dudosa y por último Rufina, 
con tantas probabilidades como las mejores 
del lote, 


Caress, cuya 


A.E.Salvati 


E.C.Boni 
ídera 


F.M.Ortiz 


F.D.Vitale 
A. A.Calonje 
R.A.Cortez 

L,Taborda 
A.Cervantes- 
A.R.poucha 


A las 20. 


415812 Falcino-Geránica A.A.Santos 
4156  Nyangal-Solanoa E.R.Fogo ? 
4155  BellHop-Ext'ancia A,A.Jacoby S 
4158  Nyangal-Trufa G.González 
5/56  Jung-Lu-Jugada J.G.Molina 
415412 L,P.P'ce- Obscura J.E.Chavarri s 
4/58  Vitello-Piu Bella J.F.Penna 
4/56 T.Castle-Pinguera P.A.Calonge 
4/541% Bonin-C.Tide J.J.B'mano 
415714 Caro-GreyDawn O.J.Martínez 
4156  Booz-Provocadora F.L.Clerc 
4/54  Fabuloso-Allumette R.A Barraza 
4157  A'tophanes-Av'zada L.A.Ferro 
4/5614 Barbarroja-Astro'gía A.Zappala * 
4154  Epónimo-Irismar J.A.L.Torga 
4/5212 Catgut-Bordadora A,Cervantes 
5|951% Fomento-Agalluda F.Giménez 
4156145 Eslavo-Boneta T Ibarra 

5153  Perigord-Kimona P.R.Díaz 


A 


9 


£ 


A las 22.— 


A.E.Salvati 
S.Peña(h) 
A.R,Bani p , 


V.Rodríguez 
L.E.Crosato 
R.A.P'eyra(h) 
N.Ojeda 


J,A.Torres 
R.T.Trejo 
E.C.Boni 


A.Moreno | 
B.Espindo! ! 
A.B_Cardinále | 
Jl 
j 
y 


! 
¡ 


U.Lasserre 
A.Jaimes 4 
D. Castillo / 
F.Lanzoni 


MERCANTE 


lancha para 


de apertura: En | 


el día 7 de | 
las 10 horas, 


Podrán ser copsulta- 


dos y adquiridos 2n la Sección 
Cempras, sita en Puerto Nuevo= 


Dár:ena “EF” 


en «el horario de 


8 a 1130 y de 1230 a 16 horas. 


Vulor del 
18,558, 


pliego: 


$ 200 Ley 
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Crónica 


THEOCRACY “ILUMINADA” 


En la Noche Porteña, Anduvo a Sesenta en la Hora 


Otra vez como en los últimos 
martes se habilitó la cancha de 
Palermo para los ensayos noctur- 
nos. Se controlaron buenas mar- 
cas en distintas distancias, 
(PISTA GRANDE HUMEDA) 
'TTHEOCRACY, J. Torres, 1000 de rec- 
s en Y. Los últimos 200 en 12”115. 
Muy buena corrida para el clásico 
Bosch); WHITEY, V. Centeno, 2500 de 
oreo en 2'45"4/5. Los últimos 2000 en 
213”, los 1000 en 14" y los 200 finales 
en 12”. (Buen floreo para el clásico 
V. L. Casares); LOS RENGOS, V. Sa- 
bín, 1800 en 1'56”. Los últimos 1200 a 
la par de Panderazo, J. Camoretti, en 
1'14”215, con 12415 de final; THALIA, 
J. Torres, 2000 de floreo en 2'14', Ultl- 


rich); 
113/5, de codo, con 


en 1'43”, 
tory, J. Camoretti, 
1'44”311, con 12”; 


tanali, 
nelo, M. Funes, y 


PRINCEQUIETO, 


mos 1000 en 1'3"4/5, y los 200 en 12” 
1/5. (Buen floreo para el clásico Bull- 
WHISKY YES, R. Sosa, 1000 en en 


E. Jara, y Cowboy, P. Palmieri, 
con 12415; LAST GULF, A. 
Plá, 1000 de codu en 1'1”3/5, con 12”215; 
MATOCOS, filete, H. Ciafardini, y Fac- 


ARLANZA, H. Pan- 
a la par de Dominguero, en 


López, 800 de codo en 47”, 
Ensayos de Hoy en La Plata 
(Pistas auxiliares 3* y 4*, pesadas) 
en 38”3|5; OROPELINA, E. Riso, 800 


QUEEN BEE, J. Martín, 800 
MINEUR, J. Gutiérrez, 800 
VASCA DIABLA, E. Riso, 
ANDROLINA, A, Sandoval 
1000 en 1'4”215,; LA CORRALERA, l. 
Gorrais, 800 en 51”; DOÑA HAYDEE 
R. Herrera, 700 en 44"4/5; LA YARARA, 
A. Gallardo, 700 en 44”2/5; MERCOL, 
J. Martín, 600 en 36"4|5; LOS GUITA- 
RREROS, J. Gutiérrez, a la par de 
Acaparador, 800 en 50”. 


De Esta Mañana en San Isidro 


(4? pista de arena pesada) 
CHIPIE, C. Lescano, 700 en 42"3/5; 
RELATOR, R. Armeésto, 700 en 43"3/5; 
PONT NEUF, H. Galeppi, 700 en 45”. 


en 50"4/5; 
en 51”2/5; 
494 

800 en 52” 


12215; PANFANES, 
1600 


1600 de floreo en 


de Jefucha, H. R. 
con 12” 


J. Gutiérrez, 600 


EXITO DE “CRONICA”: OFICIALIZAN 
LAS ACLARACIONES EN LA PLATA 


Nuestra sugerencia sobre las aclaraciones, halló eco 
propicio en los directivos de la hípica platense, que 
han resuelto oficializar las aclaraciones en dicho 
medio. Para tal fin se ha modificado el reglamen- 
to en la parte relacionada con este tema de la 
siguiente manera: 


Vistas las conclusiones a que ha llegado la comisión 
especial designada al efecto y las consultas efectuadas a 
las distintas asociaciones profesionales del turf, tendientes 
a obtener el establecimiento de un régimen de aclaraciones, 
que bajo la directa fiscalización de la Comisión de Ca- 
rreras proteja, en la medida de lo posibie, la buena medida 
del público apestador, garantice a los profesionales el nor- 
mal desenvolvimiento de sus actividades y salvaguarde los 
intereses de los propietarios: Que la reglamentación vigen- 
te no contemple en sus disposiciones las distintas even- 
tualidades que pueden justificar las performances de un 
animal, por lo que esa norma no dio en la práctica los re- 
sultados esperados que aún cuando se considera que el sis- 
EA que sanciona es perceptible, la Comisión de Carreras 
resuelve: 


1%) Los señores profeslonales están obligados a formu- 
lar aclaraciones ante el Comisarlato o la Comisión de Ca- 
rreras, según corresponda relacionada por animales que par- 


+ ticipan en carreras, las que se dividirán en la siguiente for- 


ma: a) Por contingencias de una carrera, la formularán los 
Jockeys, inmediatamente después de disputada la prueba 
respectiva. Dichas aclaraciones se consignarán en €l parte 
del Comisarlato, de la reunión correspondiente, comprobada 
la exactitud y grado de la importancia, por medio del do- 
cumento fílmico, se insertarán en el parte de prensa a la 
Comisión de Carreras; b) Por anormalidades físicas, la for- 


mularán los señores entrenadores, dentro de las 48 horas de 
disputada la prueba y previa constatación por parte de los 
servicios veterinarios, se informará a la prensa. y c) Por 
progresos en el entrenamiento, la formularán los señores 
entrenadores por escrito 48 horas antes de disputar una 
prueba, deberán hacer mención por los tiempos empleados 
por sus animales en los ejercicios y fechas de realizados 
los mismos. Esta información deberán efectuarla simultá- 
neamente a la Comisión de Carreras, prensa oral, escrita y 
revistas especializadas. Si luego de dicha aclaración el caba- 
llo actúa en carrera y fracasa nuevamente, a juicio de la 
Comisión de Carreras y sin que medien las causales enun- 
ciadas en los apartados a y b de este artículo, no podrá 
volver a ser anotado, hasta transcurrido un plazo no menor 
de veinte días. 


29) Se relterará a la prensa la información consignada 
en los apartados A y B, previa a la carrera en que vuelva 
2 ser presentado un animal. 


3% En los casos de profesionales de otros medios o 
cuando un entrenador presente un animal, con inmediata 
anterioridad, haya estado al cuidado de un colega, y en 
su concepto ha evidenciado progresos notorios, deberán reali- 
zar las mismas aclaraciones y en los mismos plazos en el 
artículo 1% de esta resolución. 

4% En los casos en que los inconvenientes alusivos 
no hubieran tenido a juicio de la Comisión de Carreras, la 
importancia que se les atribuyen, o no han sido consta- 
tados, serán motivo de sanciones. 

5%) La presente reglamentación empezará a regir en la 
reunión de carreras a realizarse el 15 del corriente, 


6%) Esta resolución deja sin efecto su similar número 
605, de fecha 26 de febrero de 1966, 


OLVIDA REPRISARA EN El BULLRICH 


Informó el cuidador Juan Lapistoy 
que su pupila Olvida ha quedado en 
muy buenas condiciones luego de es- 
coltar a Borobeta en el premio Bue- 
nos Aires, por cuyo motivo la manten- 
drá en training para que vuelva a las 
Juchas en el clásico Arturo R, Bullrich, 
que se correrá el domingo 25 del co- 
rriente mes en el hipódromo de Pa- 
lermo, La prueba de referencia se dis- 


podrán actuar yeguas de 3 años y 
más edad. 
e TUQUI, AL CASARES 


En el clásico Vicente L. Casares, que 
se correrá el domingo 18 del corriente 
mes en el hipódromo de Palermo, hará 
su reaparición el galopador Tuqui, que 
está al cuidado de Sergio Lema, En- 
frentará en ese encuentro a los mejo- 
res elementos de nuestras pistas que 


que se encontrarán Snow Figure, Bo- 
robeta, Niarkito, Germán y Papote, 
e FIZZ, EN UN CLASICO 

La invicta Fizz, que acaba de con- 
quistar su tercer triunfo en forma muy 
holgada, dará su primer paso en prue- 
bas clásicas, Lo hará animando el pre- 
mio Arturo R. Bullrich que se dispu- 
tará en el hipódromo de Palermo el 
domingo 25 del corriente mes, sobre 


putará sobre el tiro de 2000 metros y 


se mantienen en training, entre los 


el tiro de 2000 metros 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


vr 


GRAN ENSAYO. Theocracy cumplió anoche una gran co- 
rrida para el Bosch. Pasó el kilómetro en 1”, en Palermo, 
con muy buena acción. Aquí, en uno de sus 


triunfos. 


DESDE MAÑANA, TERCER PLACE EN 
LA APUESTA TRIPLE PLATENSE 


Tal cual lo adelantamos en su oportunidad, se in- 
centivará en La Plata la denominada apuesta triple, al 
resolverse dividendo a placé al caballo que se clasifique 
en tercer Jugar, en la etapa final de la jugada. A partir 
de la reunión de mañana, previa deducción del impuesto 
de ley, se repartirá el 70 por ciento al ganador, el 20 
por ciento al segundo y el 10 por ciento al tercero. 


LOTERIA DE LA PROVINCIA 


CONSULTAS GRATIS 


TRAMITES URGENTES — PAGAMOS TELEGRAMAS 


VENDO URGENTE 


Casa de material, cruce Floren- 
clo Varela, contado $ 320.000. 
Juan Vázquez 73, Felo. Varela. 


. PUEYRREDON 29, 6+ piso “A” 
Los ONCE: (Frente a la Plaza) 
O CONSTITUCION: BRASIL 1022, 2s plso, Dto. € 
Ñ nte Estación y Plaza) 
O CHACARITA: SOS CN 
a . Federico Lacroze 
1] LANUS: Ar. POS P. 19, Of. 6 
. v. RIVADAVIA 11932 
1] LINIERS: (a 2 cuadras Avda. Genera] Paz) 
Dr. PRIETO — Y a 20 horas 
CASTELAR-ITUZAINGO 
INCREIBLE: Casa y lote con m$n 
150.000 y m$n 18.000 pim. RIVA- 
DAVIA 21919. Ituzaingó, est. LIN 
A ts 
FLORENCIO VARELA 
Lote y casa, asf., colect. m$n. 40 
mil y fac. Tratar: Mayo Vende 
España 45, 1er. p. Of. 4. F. Varela 


ROPA DE INVIERNO P/MAYOR 
SBobretodos, sacos $ 1,50. Niños 
10 centavos. 
TELEFONO 90-6188 


PENALES 


Dr. RUBINI 
Libertad 359 - 29 "D'” - 35-569 
(Atención permsnente por: 
teléfono 61-7412) 


ESCUELAS DALTON 


Electricidad del Automóvil 
Gas - Plomería - Cloacas 
Electricidad de Obra 


6 MESES - INICIAC. 12 ABRIL 
Inscripción Gratis 
Cursos Comerciales: 


OFERTA PINO 
ENCOFRADO $ 5.50 


3x3-$13 1x2-3$03 Taquigrafía - Secretariado 
1x3- $048 1 x 115 $ 0.25 Contabilidad - Inglés 
ALFREDO ROMANO BELGRANO 2511 - Munro 
Dactilografía 


AV. VERGARA 3550 
Hurlingham 655-2524 


(1 cuadra estación) 


AVISOS AGRUPADOS 


CONSULTAS GRATIS 


PAGAMOS TELEGRAMAS — TRAMITES RAPIDOS 


[] ONCE: AVDA, RIVADAVIA 2732 
a. (Entre Pueyrredón y Castelli) 
. CASEROS 983 
O CONSTITUCION: (a, 2 <uadras estación 
. A A 55, 1 
O POMPEYA: (Esquina Perito Moreno) 
[) SAN JUSTO: PROVINCIAS UNIDAS 3616 
PARANA 720, 2r 
» CENTRO: (a 2 cuadras de Tribunales) 


9 a 20 horas — Dr. GIACOMINO 


D E S p i D (e) S Dres. CHAVARRIA 


CONSULTAS GRATIS — PAGAMOS TELEGRAMAS 


HIPOLITO YRIGOYEN 615, 2? “C” 


Media cuadra estación Perú Subte “A”, a 1 cuadra de Pza. Mayo 


Viviendas FLORESTA 


ANTICIPO EN CUOTAS $ 45 c/u. 
3 amb. — Panel sanitario — Agua fria y caliente 


Joaquín V. González 99, Capital. T, E. 67-4373. Est Floresta 


CASTELAR - LIBERTAD MORENO 


Casa y lote m$n. 40.000 y facil 
Vende Mayo. Monteverde 404, 1 
cuadra estación CASTELAR, 


Casa económica cllote mén 35.000 
y facilidades, Vende Mayo. Bmé. 
Mitre 553, 1» piso, Of. 6, Moreno. 


12 $ 210.000 ...... 16649 10» $ MA 5374 
22 , 12.000 39894 | llo ,, 90 11653 
32 , 3.000... 7496 | 122 ,, % ... 14074 
4 , 1500 13470 1 EA 90 16970 
a 300 ...... 5209 mM, OE 19762 
6? , Bea 27017 | 15 ,, MM 25208 
Ls de 0 36811 16? ,, Ct 36020 
e, EA 2075 172 Li ERAS, 44160 
o EA 2904 
1> $ 150.000 ...... 2845 
A DS 26946 
MAXIMA, des 17 horas: 39 a 25.000... 26503 
21% 89, 10.000 ...... 36160 
MINIMA: 1396, e las 440 hs, 5%. 5.000 ...... 41336 
ume au (A '0nos ae 6s A 3.000 ¿E NM 6974 
mento, El "chaparrones aisla. a 7158 
dos tal medionia Aescsrode a O iS 23360 
Nublado y. fresco, descenso Y 31625 
a de NE TAO Ta 36869 
ACCIDENTES — SUSPENSIONES 


TRAMITES URGENTES — PAGAMOS TELEGRAMAS 
CONSULTAS GRATIS 
O ONCE nivanavía 2186, piso 19 of. 3 (Plaza Once) 
O CONSTITUCION: cesquma Lima frente a estac.) 
O POMPEYA: 


AV. SAENZ 987, Piso 1% 
(a 30 mts. de la Iglesia) 


O LOMAS DE ZAMORA: bozno 139, p. 19, of. 3 


Dr. PIZZOTIELLO y asoctados. Consultas de 9 a 20 horas 


Consultas Gratis 


AUMENTOS — DIFERENCIAS DE JORNALES — SUSPENSIONES 
ACCIDENTES — ENFERMEDADES 
Pagamos Telegramas 


JUICIOS RAPIDOS — Dr, FERRERO, 8 a 20 hs. - 49-517 
RODRIGUEZ PEÑA 617, Piso 4? A 


y Corrientes) 


PREFABRICADAS “LA MUNDIAL” 
VIVIENDAS ECONOMICAS 


2 piezas, totalniente forradas. Precio total $ 299. KENNEDY esq. 
VILLEGAS, SAN JUSTO (a 2 cuadras de PLAZA SAN JUSTO). 
Colectivos 224, 188, 10, 12 y 3 lo dejan en la puerta, 


RECORTE ESTE AVISO 


TIENE valor. VIVIENDAS VENUS lo acepta como seña para 
llevar su casa y $ 62,80 más y nada más. Entrega inmediata, 
válido hoy y mañana. Av. AMANCIO ALCORTA 3601, fte. Satélito. 
Abierto 9 a 20 horas. 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


Crónica 


Página 19 


Ac NENE a 

Ya la marquesina del tea- 
tro Blanca Podestá, total- 
mente renovado en su inte- 
rior y exterlor, anuncia: 
“Nené Cascallar presenta: 
*«Coqueluche”. Es que la po- 
pular autora no puede me- 
nos que quedar muy conten- 
ta con esta primera expe- 
riencia como empresaria, 
que significó uno de los 
“booms” de la pasada tem- 
porada estival en Mar del 
Plata. Tan entusiasmada es- 
tá Nené que es muy proba- 
ble que siga produciendo tea - 
tro. Por de pronto RS 
en España una comedia q 
por aquellas latitudes ha te- 
nido muy buena acogida de 
público y crítica. Se trata 
de la comedia de Gustavo 
Pérez Puig titulada: “Una 
noche en su casa... señora”, 
que en Madrid se representa 
en €el escenario del teatro 
Reina Victoria, con nuestra 
conocida Doris Coll, en uno 
de los personajes de la 
misma. 

ke RICARDO 

Y hablando de la anterior 
obra “Coqueluche”, sabido es 
que el reparto está compuesto 
por Niní Marshall, 'elma 
Biral, Ricardo Bauleo y Nor- 
berto Suárez, Pero resulta 
que por razones de filma- 
ción de la película con Leo- 
nardo Favio, Bauleo no po- 
drá debutar en la ocasión, 
al menos que cambien los 
planes de filmación comple- 
tamente, cosa que no se es- 
pera por el momento, Por lo 
tanto Ricardo se vio ante el 
problema de buscar quien le 
hiclese la gauchada de es- 
trenar la obra aquí y hacer- 
le su personaje por lo me- 
nos durante un lapso de 
veinte días. Este tipo de fa- 
vores únicamente se lo ha- 
ce un amigo o un pariente, 
con el que uno se lleve bien. 
Por eso Ricardo recurrió a la 
gentileza de su amigo Ati- 
lio Marinelli, que a la vez 
es pariente, como que es el 
padrino de bautismo de su 
hija Astrid, de su boda con 
Gilda Lousek, para que le 
haga este favor de estrenar 
el personaje por él, en la 


UN INTERESANTE 
CURSO SE INICIA 


A partir de hoy, miérco- 
les, a las 18.30, comenzará 
a dictarse en el salón de 
Educación Permanente de 
la Dirección de Educación 
de la Munic:palidad, Sar- 
miento 1551, 6% piso, un 
curso sobre la “Historia del 
afiche publicitario: su mo- 
tivación y su magia”, orga- 
nizado por dicha dirección 
y que estará a cargo del 
prestigioso publicista y dise- 
Mñador Eduardo Espinosa. El 
citado presentará una rese- 
ña histórica de la publici- 
dad a partir de la anti- 
gúedad llegando a nuestros 
días, ofreciéndose un pano- 
rama muy amplio sobre el 
tema v su importancia den- 
tro de la vida actual, su 
gravitación y las técnicas 
utilizadas. Las clases serán 
dictadas los días 7, 14, 21 
y 28 de abril, y 5, 12, 19 
y 28 de mayo próximo. 

e RECITAL 

Esta noche, a partir de 
las 22.45, se presentará en 
el cine Lorange el conjunto 
“beat” Arco Iris. El juvenil 
grupo ofrecerá un recital de 
más de dos horas de dura- 
ción, dividido en dos par- 
tes. “Acústica” y “Eléctri- 
ca”. El programa que brin- 
darán, se integra casi to- 
talmente con temas inéd:- 
tos, ejecutados en carácter 
de estreno absoluto. 

ENSAYAN 

Están avanzados los en- 
sayos de Biógrafo, obra de 
Alberto Rodríguez Muñoz 
que, con dirección de Ma- 
rlo Rolla y escenografía de 
Leandro Hipólito Ragucel, 
se representará próxima- 
mente en la sala Presiden- 
te Alvear, Para el comen- 
tario musical de la misma 
se designó a Osvaldo Piro 


por LEO VANES 


NENE: ¡UNA NOCHE EN SU CASA, SRA.! 


HAYDEE: SOLAMENTE DE ATRACCIÓN 


o 
e RICARDO: UN PARIENTE O UN AMIGO 
o 
o 


LOVE STORY: NUEVAS SOBRE EL CASO 


El “Leo” de hoy es para una curiosidad que se produce 
en televisión. Los que tienen una cierta veteranía como 
telespectadores conservan el recuerdo, el buen recuerdo, 


de algunos espacios que nacieron y 


se mantuvieron con 


éxito, al igual que algunas series de televisión que marca- 
ron épocas, y que un buen día, inexplicablemente, desapa- 
recieron. La calidad e interés de esos programas, se acen- 
túa muchas veces cuando el tiempo pasa, porque al evocar 
lo que a uno le gustó, siempre se aumentan las virtudes 
y se olvidan los pequeños defectos, tal como ocurre con 
los seres queridos. Algunos programas de TV producidos 
aquí, pertenecen a la época en que los medios televisivos 
eran completamente precarios, y todo se basaba en la 
calidad humana de quienes los hacían. S eproduce así lo 
que llamo la gran paradoja de la televisión, que con ma- 
yores implementos no ha: logrado producir programas de 
impacto parecido a los del comienzo. Quizás también se 
deba al hecho que ya dejó de ser la Ty un “juguete nue- 
vo” para transformarse en algo cotidiano, y nada hay más 
difícil que darle interés a lo de todo los días. Cualquier 
matrimonio le puede explicar sobre este último punto. 
4 Y... la farándula sigue su marcha. 


versión porteña, que como 
usted sabe está conducida 
por Walter Mautone. 


A HAYDEE 


Pues Haydée Padilla, que 
tantas condiciones demostra- 
ra para el género musical, 
a partir de su interpreta- 
ción en “Mame”, donde de- 
mostraba todo lo que podía 
cantar y bailar, entró en el 
género revisteril esperanza- 
da en poder hacer notar to- 
das esas envidiables condi- 
ciones. En la primera revis- 
ta que hizo su labor se li- 
mitaba a un monólogo del 
personaje “La Chona” y un 
cuadro de letra junto a Jor- 
ge Porcel, además de su apa- 
rición en el desfile final. 
Ahora en “El Mailpazo del 
año” su trabajo será exclu- 


sivamente de atracción, co- 
mo que hará nada más que 
un monólogo como “La Cho- 
na” y su salida correspon- 
diente en la apoteosis del fi- 
nal, Parece ser que los cua- 
dros de letra que le ofre- 
cieron no le conformaron, 
por no estar el humor de 
los mismos enmarcado den- 
tro del estilo que practica la 
festejada actriz. 


Ar LOVE STORY 


Hablar de “Love - Story” 
se ha convertido en una es- 
pecie de “hobby”, mi estima- 
do “Leorama-lector”, porque 
la novela que es uno de los 
sucesos de librería más gran- 
des de los últimos tiempos, 
tiene ahora también el he- 
cho de estar convertida en 
una película muy taquille- 


ra. Cuando el 15 de este mes 
se entreguen los dorados y 
codiciados premios “Oscar”, 
estarán entre las listas de 
candidatos los Intérpretes de 
la misma Ryan O'Neil y Ali 
MeGraw como aspirantes al 
rubro: “mejor actor” y “me- 
jor actriz”. También “Love 


“Story” aspira a ser conside- 


rada “la mejor película del 
año” y su música está en los 
rubros: “mejor música y 
mejor itura original”. 
Si a todo esto usted agrega 
las distintas versiones del 
tema “Love Story” que hay 
en estos momentos interpre- 
tadas por artistas de los más 
diversos orígenes, estará en- 
tonces conmigo, cuando plen- 
so que el mundillo actual es- 
tá dividido en dos: los que 
han leído “Love Story” y los 
que no han leído “Love 
Story”. 


Ac LUIS 


Pues acabo de leer un li- 
bro interesantísimo sobre 
Luis Buñuel, el famoso di- 
rector del cine español, que 
durante años estuviera en la 
lista de “los malditos”; creo 
que fueron dieciocho años 
los que pasó prohibido en 
su propia patria, lapso dedi- 
cado a labores secundarias, 
hasta que reaparece en Mé- 
xico con “Los olvidados”. 
Pero el tiempo borra muchas 
cosas, en Venecia se otorga 
por vez primera un galar- 
dón: “maeatro del cine” y lo 
gana Luis Buñuel, El Sindi- 
cato Nacional del Espectácu- 
lo y el Círculo de Escritores 
Cinematográficos de su país, 
le acaba de rendir homena- 
je en los premios que aca- 
paró con su “Tristana”. Y 
también dichos sindicatos 
premiaron como el mejor li- 
bro escrito sobre el cine a 
“Luis Buñuel”, de J. Fran- 
cisco Aranda, que es el libri- 
to al que me refería al co- 
menzar este comentario. El 
autor es aragonés, como Bu- 
fuel. La casi inabarcable y 
fascinante figura del direc- 
tor de cine, se encuentra 
dentro de este libro, que ha- 
rá los deleites de quienes ha- 
cen del cine algo más que un 
simple entretenimiento, 


Desde esta sección queremos contribuir a la solución de 
los problemas sentimentales que a tantas personas afligen 
y angustian, La correspondencia para toda consulta deberá 
ser remitida a Renzo Cassan, sección S.O.S. Sentimental 


ESTELA, de Capital: Le expondré a gran- 
des rasgos el mal momento que estoy pa- 
sando. Soy casada con dos hijos de 4 y 3 
años. En mis cinco años de matrimonio 
nunca fuí feliz con mi marido, que entre 
otras cosas es un maniático sexual con per- 
files realmente sombríos. Cuando lo com- 
probé, mantener contacto con él, en las po- 
cas yeces que lo hice, me causaba asco. Hace 
ya algún tiempo me encontré con un hom- 
bre, soltero, de 38 años —yo tengo 31—. Me 
impresionó por su educación, su cultura y su 
delicadeza, que se me hicieron más ostensi- 
bles en comparación con la aberrante perso- 
nalidad que ofrece mi marido. Luego de seis 
meses de conocernos tuvimos relaciones. Fue 
tan maravilloso, tan distinto, tan bello que 
hasta mi manera de ser cambió. Este hom- 
bre se convirtió en un todo para mí, hasta 
en padre de mis hijos, pues cuando los co- 
noció los trató con un inmenso cariño. Me 
ha ofrecido unirnos para siempre en compa- 
fía de mis hijos, a los que quiere como si 
fueran suyos, Me ofreció vivir en su casa, 
en compañía de su madre, ya que con lo 
que gana en su trabajo no puede alquilar o 
comprar un departamento. Sé positivamente 
que este hombre está pérdidamente enamo- 
rado de mí, pero no he podido todavía de- 
cidirme a aceptar su ofrecimiento. Le he 
pedido que continuemos como hasta ahora, 
pero se niega. Dice que está verdaderamente 
enamorado y me quiere solo suya. Mi drama 
aquí comienza y quiero que me aconseje. No 
se el tengo el derecho de quitarle a mis hi- 
jos el cariño de su padre. Sentiría remordi- 
mientos con el correr del tiempo si así lo 
hiciera. Además... ¿seré tan fellz con él 
como lo soy ahora, obligada a estar en com- 
pañía de la madre? Quiero hacerle notar 
que esta señora me conoce y conoce a mis 
hijos. Señor Cassán, al lado de este hombre 
me siento feliz y realizada como mujer y sl 
lo pierdo sería Como caer en un abismo tan 
profundo que no podría jamás emerger de 
él, ya que volvería a ml soledad total, por 
cuanto mi marido jamás ha contado como 
compañía. Todo lo que me detiene es la sl- 
tuación de mis hijos, Por ellos me sacrifica- 
T'A, pero no se en que medida podría acep- 

este sacrificio. Esperaré ansiosa su res- 


puesta. Desde ya muy agradecida por lo que 
pueda responderme. 

Respuesta: Hay algo en su exposición que 
parece denotar una profunda contradicción 
entre lo que dice y lo que piensa. Opone co- 
mo máxima objeción a su profundo deseo 
de aceptar la proposición de ese hombre, 
la situación de sus hijos y el temor de que 
ellos la reprochen algún día el heberlos pri- 
vado del cariño y la protección del padre. 
Pero en todos los términos de su carta se 
preocupa muy especialmente por dejar de- 
mostrado que tal cariño y tal protección 
no pasan de ser una ficción. El que real- 
mente quiere y se preocupa por sus hijos 
—a estar con sus palabras— no es el padre 
sino el otro. Además —le aclaro que me re- 
mito exclusivamente a sus expresiones sin 
intentar desentrañar que grado de exage- 
ración puede haber en ellas— su marido, 
pervertido hasta un extremo lindante con 
la locura, no puede de manera alguna cum- 
plir las responsabilidades de su paternidad 
sin gravísimo peligro para la salud moral 
de sus hijos. Todo ésto es tan obvio que 
se me hace prácticamente imposible com- 
prender cuál es la base en que se asientan 
tantos escrúpulos y tan sensibles temores de 
futuros remordimientos, Pocas veces se ha 
expuesto a mi consideración un caso en el 
que se hace tan palpable la imposibilidad de 
que una sociedad conyugal continúe. Sin 
embargo, todos sus deseos tienden a que la 
situación se mantenga, es decir que lo que 
busca es seguir viviendo bajo el mismo te- 
cho con su marido pero sin perder la rela- 
ción del otro. Y este deseo es lo que marca 
una tremenda, incomprensible contradicción 
con el total de sus afirmaciones. Porque aun 
cuando el otro no se hubiera hecho presente 
en su vida, dotándola de todos los elementos 
emocionales y afectivos que la hacen sentir 
plenamente realizada, igualmente debiera se- 
pararse de su esposo. Prácticamente no man- 
tiene contactos y solo siente por él repul- 
sión. Menciona detalles inenarrables de su 
perversión. ¿Qué muje” normal podría con- 
tinuar al lado de un hombre así, corriendo 
el peligro de que sus hijos, por simple razón 
de proximidad, pudieran caer en la misma 
deformación moral? A menos que haya men- 
tido, no debiera dudar sobre su decisión. 


Horizontales 

1) Concernien- 
te a la gastro- 
melia; 13) Es- 
pecle de salvia; 
14) Mamifero 
carnicero (pL; 
15) Voz arauca- 
na que signifi- 
ca pejerrey; 16) 
Hija de Inaco; 
18) Arista ás- 
pera del casca- 
beleo que en- 
vuelve al trigo; 
19) Nombre del 
cardo; 21) Mue- 
ble de plano 
inclinado; 23) 
Tenga admira- 
ción; 25) Hier- 
ba permanente 
de Cuba; 26) 
Pieza de artille- 
ría; 27) Escu- 
char; 28) Espe- 
cle de pinzón 
mexicano; 30) 
Prefijo griego 
que significa regreso; 32) Termi- 
nación verbal; 33) Hierba umbe- 
lífera venenosa; 35) Iniciales de 
Mónica Santa-Madre de San 
Agustín; 36) Epíteto que se da 
en Giogía al príncipe gobernan- 
te; 38) Afirmación; 39) Fluir, ma- 
nar; 41) Porción de línea curva; 
43) Lengua provenzal; 44) Arte- 
rla principal del cuerpo huma- 
no (pl.); 45) Pronombre perso- 
nal; 46) Pleza en los escudos de 
armas; 47) Río de Rusta que 
desemboca en el golfo de Riga; 
48) Género de insecto carábido. 


Verticales 


1) Parte interior del cuello; 2) 
Quiera; 3) Nombre de la clase 
militar en Japón; 4) Prefijo de 
vocales compuestas, con signifi- 
cación de tres; 5) Voz con que 
se arrulla; 6) Artículo determi- 
nado; 7) Artículo determinado 
(pl,); 8) Coleópteros detrameros 
(pl); 9) Repollo; 10) Que tiene 
huesos; 16) Dirigirse; 17) Esco- 
ger; 19) Orgulloso, engreído; 20) 


Voz griega que significa diente; 
22) Perteneciente a la 


teurgla; 


ARIES 
(21 de marzo al 20 de abril) 
Se alejan inconvenientes en 
asuntos de dinero, no existen 
motivos para dudar, En amor, 
las posibilidades están a su 

favor. La salud mejora. 


TAURO 


(21 de abril al 22 de mayo) 
Altibajos en su trabajo, evite 
discusiones con superiores. En 
amor, no es el momento de 
intentar cambios. Se aclara 
problema de familiares, 


GEMINIS 
(23 de mayo al 21 de junio) 


No permita retrasos en planes 
de trabajo bien encaminados, 
la solución llega, En amor, 
imprevista situación. Cuide la 
salud y descanse más, 


CANCER 
(22 de junio as 21 de julio) 


Altibajos por asuntos de tra- 
bajo ,obre con prudencia con 
superiores. En amor, no dé 
importancia a ligeros inconve- 
nientes. Suerte en el juego. 


LEO 


(22 de julio al 21 de agosto) 


Prudencia ante ofrecimientos 
de nuevas actividades, no es 
el momento de intentar cam- 
bios. En amor, las posibilida- 
des están a su favor. 


VIRGO 


(22 de agosto al 22 de setiembre) 


No se deje influir por opinio- 
nes de extraños en asuntos de 
trabajo, obre según sus ideas. 
En amor, nada nuevo. Bue- 
nos momentos con familiares, 


e cont NETOS 


24) Observan las leyes del ritmo; 
29) Viento con tierra; 31) Inicia- 
les de Oribe Emilio, poeta uru- 
guayo nacido en 1893; 34) Espa- 
clio ocupado por las eras; 37) Vo- 
cal repetida; 38) Símbolo quími- 
co del estroncio; 39) Signo de la 
multiplicación: 40) Liga, une; 41) 
Cocino sobre fuego; 42) Mamife- 
ro carnicero de las regiones frías. 


[D/A] ME 
Miele li IDl1 lO N|AÍL] 
E] 3. EN 


Es 


(Solución del número anterior) 


LIBRA 
(23 de setiembre al 22 de octubre) 


Se alejan inconvenientes en sú 
trabajo, la solución la trae el 
tiempo. En amor, importante 
carta o noticia, Cuide su dl- 
nero y no tiente al azar. 


ESCORPIO 
(23 de octubre al 21 de nov'bre) 
Asuntos de dinero reclamarán 
su atención, no deje nada li- 
brado al azar. En amor, es el 
momento de tomar una decl- 
sión firme. Alegría con amigos. 


SAGITARIO 
(22 de noy'bre al 21 de dic'hre) 
Llega ganancias por ASsun- 
to de trabajo, mantenga sus 
cuentas al día. En amor, de su 
actitud depende el éxito. Se 
aclara situación con amigos, 


CAPRICORNIO 


(22 de diciembre al 20 de enero) 
Prudencia ante nuevos p'anes 
de trabajo, insista con los ac» 
tuales, En amor, cuidado con 


los celos. Compras ro que 
lo favorecen. Salu buena. 
ACUARIO 


(21 de ciero al 


No dé i.mportancia a comenta- 
rios de extraños con respecto 
a asuntos de trabajo. En amor, 
imprevisto encuentro. Se ale- 
jan preocupaciones por salud. 


PISCIS 


(20 de febrero al 20 de marzo) 


Asuntos de trabajo toman un 
giro favorable, las ganancias 
llegan más adelante. En amor; 
evite discusiones que a nada 
conducen, Suerte en juego. 


19 de febrero) 


"CORR DODILIRIIRRE RRA ERIGE RI RR DIARIA EDIL DEIA 
-DICION DE LA TARDE Dirección, 


Registro de la Propiedad 
Intelectual N* 1.076.735 


AADIDIOOOODADORIIRRU RAE ING ERGR DANA NIIIVR RRA rES AN 
redacción, administración y publicidad: 
Riobamba 280. Talleres: Azopardo y Garay 

T. E. 45-0191 - 0192 - 0193 - 0194 - 0195 . 0196 - 0197 - 0198 y 0199, Director Gral.: Oscar J. M. Ruiz 
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RECIO FILME SOBRE 


UN HECHO VERIDICO Y, 


La hist verídica de José del 
Carmen Valenzuela Torres está re- 
presentada con crudeza en “El cha- 
cal de Nahueltoro”. Por medio del 
“raconto”, el protagonista, caracte- 
rizado por Nelson Villagra, narra su 
infancia sin educación ni cariño. Su 
juventud igualmente desprovista de 
un hogar, y luego las circunstancias 
en las que cometió el múltiple cri- 
men. El largo proceso que le dio 
tiempo para aprender y convertirse 
en un ser humano, y finalmente su 
muerte al ser fusilado en la cárcel 
de Chillán 

Uno de los aspectos positivos del 
filme —se anticipa— se logra con la 
actuación de Nelson Villagra como 
el protagonista. El actor, que al igual 
que el libretista Littin, estudió todo 
el expediente del caso judicial, con- 
vivió por una temporada con los reos 
de la cárcel de Chillán, para conocer 
verdaderamente la forma de actuar, 
pensar y hasta expresarse de los re- 
clusos. 

La película, a través de la historia 
de José del Carmen Valenzuela, nos 
muestra un submundo que existe 


ri 


E 


realmente en Chile, así como tam- 
bién en muchos otros países latino- 
americanos. Seres que viven sin ali- 
cientes y sin incorporarse a la cul- 
Lura. 

Se trata de un filme testimonio, y 
los camarógrafos Samuel Carvajal y 
Héctor Ríos, se limitaron con mucha 
suficiencia a mostrar una realidad. 
Littin señaló que él aludía al aspec- 
to político porque su intención era 
mostrar en forma honrada lo que él 
vio y conoció cuando se interesó en 
el caso del “chacal”, fusilado en la 
cárcel de Chillán en 1960, acusado 
del asesinato de una mujer y sus 
cinco hijos, 

Los principales intérpretes de “El 
chacal de Nahueltoro” —que se €s- 
trena hoy en la sala Lipertador— 
son el mencionado Nelson Villagra, 
como el chacal, Luis Alarcón, como 
el juez; Rubén Sotoconil, como el 
cabo Campos; Luis Melo, como el al- 
calde; Armando Fenoglio, como el 
sacerdote, y Marcelo Romo, como el 
periodista. Muy importante también 
resulta la labor de Shenda Román, 
como “la Rosa”, 


E 


que nunca? 


En su 16' año consecutivo, 


En transmisión directa con 

Mar del Plata, Rosario, Santa Fe 
y por la red Odol de canales y 
emisoras cubriendo todo el país, 


Conducción: Jorge Fontana 


¿£Jloy 22hs, Canal 13 


M 


mM! 


RE 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


5 | UN ESTRENO PARA 
y 14 | LA GENTE MENUDA 


Artkino Pictures confirmó 
para hoy miércoles, el es- 
treno del filme soviético 
“Los tres gordinflones”, diri- 
gido por Josif Shapiro y Ale- 
xei Batalov, 

Esta novedad, que se pre- 
sentará en el cine Cosmos 70, 
narra una historia pintores- 
ca e imaginativa que busca, 
sobre todo, la adhesión del 
público infantil. Tres gor- 
dinflones tiránicos dominan 
una aldea, que se levanta 
contra ellos gulada por la 
buena voluntad y la valen- 
tía de dos artistas de circo. 
Después de varias peripecias, 
donde el triunfo cambia de 
sentido varias veces y una 
confusión involutaria pero 
cómica enreda mucho más 
los planes de los oponentes, 
los déspotas son desplazados 
y la victoria es festejada en 
la plaza del pueblo. 

El elenco, numeroso y efi- 
ciente, es encabezado por 
Evgueni Morgunov, Boris 
Jristoforov y Serguei Kula- 
guin (los tres gordinflones 
del título) y Lina Branikite, 


SUBMUNDO. Lo pinta el director chileno Miguel Littin en “El chacal de Alexei Batalov, Petia Arte- 
Nahueltoro”, que protagoniza Nelson Villagra (con la cabeza gacha). miey y otros, : 


SE MUDA UN EXITO 


Ante la necesidad de abandonar en pleno éxito su sala 
de estreno, debido a compromisos anteriores de programa- 
ción, pasará a exhibirse desde mañana jueves en el cine 
Paramount la encantadora comedia francesa “Ella no bebe, 
no fuma, no se droga, pero...”, que anima Annie Girardot. 

Se traía de una divertidísima sátira que toma en broma 
desde los políticos hasta el personal doméstico, y desde los 
honorables representantes de la banca hasta los asilos de 
huérfanos. 

Dirigida por Michel Audiard, quien es también autor 
del libro cinematográfico, reúne en su reparto, al lado de 
Annie Girardot, a Bernard Blier, Mireille Darc, Sim, Ca- 
therine Samie y Jean Le Pulain, 


ARGENTINO 
HASTA 
LA MUERTE 


Sólo faltan 30 días para su estreno.. 


pi 


ke 


j EN UNA TARDE INCREIBLE 
3 NAPOLEON. Y WELLINGTON CAMBIARON 
LA FAZ DEL MUNDO! 
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TODO PUBLICO —— LS 


3 
ROD STEIGER - CHRISTOPHER PLUMMER > 
: ORSON WELLES como LUIS XVIII A 
3 
j 
S 
Í 


(co-estrellas por orden alfabético] JACK HAWKINS . 
VIRGINIA. MCKENNA - DAN O'HERLIHY E 
y un reparto internacional de estrellas pa 
Música de NINO ROTA* escrita por HA.L. CRAIG 
producida por DINO DE LAURENTIIS 
Pe dirigida por SERGE! BONDARCHU 


PoR Una progucción ITALIANA - SOVIETICA: DINO DE LAURENT 
CINEMATOGRAFICA S P.A ROMA y MOSFILM MOS: 
TECMNICOLOR -PANAVISION 


HOY estreno 


LUXOR - METROPOLITAN| 


Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 
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A ROCK HUDSON LE ROBARON DE 
SU HABITACION 3.400 DOLARES 


OHICAGO, 7 (Associated Press). — El 
actor cinematográfico Rock Hudson denun- 
ció hoy que de sus habitaciones en el Hotel 
Ambassador East, le robaron un maletin 
con 3.400 dólares (un millón y medio de 
; “viejos” argentinos) en billetes de 
cien. 

Agregó que había notado la desaparición 
del dinero cuando regresó a su “suite” des- 
pués de pagar la cuenta, cuando se dis- 
ponía a dejar el hotel. 

e TRINTIGNANT, DIRECTOR 

PARIS, 7 (EFE). — El actor francés Jean 
Louis Trintignant debutará como realizador 
cinematográfico, el próximo otoño, dirigien- 


¿Y... ESTO? 


PARIS, 7 (France Presse). 
— La dirección de la sala 
de espectáculos “Le Bal de 
Moulin Rouge” desmintió 
hoy que el espectáculo anun- 
clado por el teatro Opera de 
Buenos Aires, bajo el título 
“Locuras de París”,  sea- 
“presentado bajo su respon- 
sabilidad”. También negó 
que vayan a participar ar- 
tistas de su establecimiento. 

El comunicado afirma que 
“nunca firmó contrato con 
los señores Lococo y Dolly” 
y que “advierte al público 
argentino contra esa «gro- 
sera y abuslva maniobra» ”. 
Concluye diciendo que “to- 
mará las medidas que Co- 
rrespondan”. 


Despidos Masivos 
En la TV Española 


MADRID, 7 (DPA). — 
Cuarenta y cinco empleados 
de televisión española de 
distintas categorías, profe- 
slonal y social, han sido sus- 
pendidos de empleo y sueldo 
en virtud de un expediente 
que se ha iniciado para de- 
teminar la conducta de to- 
dos ellos en relación con un 
paro registrado el pasado 
día 2 según publica hoy el 
diarlo “Madrid”. Entre los 
suspendidos, figuran varios 
perlodistas que desempeñan 
sus trabajos en los servicios 
informativos. 

O JERRY LEWIS 

PARIS, 7 (EFE). — Jerry 
Lewis, el famoso actor cómi- 
co norteamericano, actuará 
en el teatro “Olympia” de 
París, del 15 al 28 del co- 
rrlente mes de abril 

e UN EXITO 

PARIS, 7 (France Presse). 
— América latina tomó po- 
sesión anoche el escenario 
del teatro parisien “Olimpia” 
con la presentación de los 
grupos folklóricos Los Cha- 
cos, Los Quirpas, el Trío 
md do y Los Machucam- 


El público la consagró la me- 
jor novela del mes. No se 
pierda la 2% edición de 


“LAS ADULTERAS” 


de Tito Santoro. Los amo- 
res clandestinos en Mar del 
Plata y Punta del Este en 
una gran novela argentina. 


Pídala en las buenas libre- 
rías. Distribuye Hachette. - 


RIVADAVIA 743, Tel. 34-3481 


Hoy Sensacional Estreno 
Teatro FLORI 
(Elorida 155 - 


¡Oh, la la 
Moulin Roug 


RS 
OA 3 
PROCEDENTE DE COLOMBIA 


CIRCO EGRED 


100 ANIMALES 
ABRIL 16 DEBUT 
RETIRO 
AS 


"A OSCAR 


do la película “Una jornada completa” (Une 
journee bien remplie), de acuerdo con una 
información conocida hoy en medios artís- 
ticos de París. 
e JURADO DE CANNES 

PARIS, 7 (EFE). — Lord Michael Birket, 
de Gran Bretaña, y el director Gregory Thou 
Khari (de la URSS, formarán parte del ju- 
rado de la “25* edición del Festival Inter- 
nacional de Cine” que tendrá lugar en Can- 
nes, del 12 al 27 de mayo próximo, según 
se informó hoy oficialmente en esta ciudad. 
El jurado de la importante muestra cinema- 
tográfica mundial, estará presidido por la 
actriz francesa Michele Morgen 


GEARILLOS presente 


DURANTE MUCHOS 
AÑOS SE DIRA: 


ANTES 
Y DESPUES 
DE “GUEMES” 


ran” 


Crónica 


el maipazo daño” 


(con Marrone y la Lobato hay emergencia para rato!) 
JOSE MARRONE + NELIDA LOBATO 


: MOY 
DEBUT 


| LUCHARON 
HASTA QUE LA TIERRA . 


SE HIZO SANGRE 


ALFREDO 


ALGON 


NORMA 


ALEANDRO 


y la participación de MERCEDES SOSA 


Un film ue LeoPoL0O TORRE NILSSON 


Fotográfia: ANIBAL DI SALVO - Música ARIEL RAMIREZ Banda de Sonido original grabada en discos PHILIPS N* 5952, 


tibro. JUAN CARLOS DAVALOS y RAMON SERRANO - Adaptación: ULISES PETIT DE MURAT. LUIS PICO ESTRADA y BEATRIZ GUIDO. 


EASTMANCOLOR 


Producción: TORRE NILSSON - CIANCAGLIN) 
APTO PARA TODO PUBLICO 


LAVALLE 869 
HOY estreno cm cn AATILAS conser, . CALLAO 


OCEAN REX (m. et PLara) - ATLANTIC (NECOCHEA) - GRAN REX (MIRAMAR) » GRAN REX, ECHESORTU y AMERICA (ROSARIO) 
GRAN REX (CORDOBA) . VICTORIA (SALTA) - COLON (SANTA FE) - GRAN REX (MENDOZA) - MUNICIPAL (OLAVARRIA) 
SAN CARLOS (JUNIN) - TORTONICTRES ARROYOS) - SUPER (TANDIL) - SAN: MARTIN (AZUL) - SAN MARTIN y MAYO: (LA PLATA) 


y desde MAÑANA GRAN NORTE-cenerat PAZ - RIVERA INDARTE - CUYO - 25 DE MAYO . EL PLATA - CONSTITUCION 
SAN MARTIN (AVELLANEDA) - PUEVRREDON (WILDE)- CERVANTES (QUILMES) - GRAN LINIERS (CIUDADELA)-BELGRANO (R. MEJIA) 
MORON (MORON) - GRAN CASTELAR (CASTELAR) - NUMANCIA (LUJAN) - SARMIENTO (SAN A. PADUA) - GRAL. URQUIZA (CASEROS) 
GRAN HURLINGHAM (HURLINGHAM) - GRAN PACIFICO (B.VISTA) - HELIOS (PALOMAR) - AVENIDA (V.LOPEZ)-CALIFORNIA (BECCAR) 
ASTRO (MARTINEZ) - GRAN VIRREVES (VIRREYES) - REGINA (MUNRO) - SUPER (BOULOGNE) - MONUMENTAL (BERNAL) 


AUTOCINE PANAMERICANO «PeLLiza Y UGARTE - OLIVOS) 


HOY a partir de las 22 CANAL 11 - RADIO RIVADAVIA y FILA 13 (Alberto Almada y Alfredo Garrido) 


trasmitirán en directo desde el Cine ATLAS las alternativas de la premiere. 


Dista por CONTRACYADAO 
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Buenos Aires, Miércoles 7 de Abril de 1971 


IMPACTO MUNDIAL DE RISA! 


KEVIN COUGHLIN + BROOXE BUNDY - LARRY CASEY 


PROH. 18 AÑOS 


TECHNICOLOR + TECHNISCOPE E 
HILARANTE ¿MAÑANA 


ESTRENO! OCEAN 


Y SIMULTANEOS 


CONFITERIA 
“LA FLOR DEL ROSAL” 


SERVICIO DE LUNCH 
CREDITOS EN EL ACTO 


GENERAL ARTIGAS 1525 — T. E. 59-2963 


¿QUIEN ESCONDE A QUIEN? 
con Marianito Bauzá, A. Codecá, M. 
Morris, J. Nader, Carlos Gross, 
Miseria Espantosa. Hoy 21,45 hs. 
dr FLORIDA, Florida 165. (Galería 
Gilemes). 30-5360, Sensacional estr. 
¡OH... LA... LA... STRIP-TEASE 
MOULIN ROUGE PARISIEN! 
Super revista frívola con las más 
atrayentes vedeltes del momento, 
Cont. lunes a jueves 13 a 21 hs, 
Viernes 14,15 a 0,30. Sáb, 18 a 1,15, 


TEATROS 


+ ALTOS DE FLORIDA, (Sala Jo- 
sé Hernández), Florida 610. Grupo 
“Arteón” de Rosario pr 
juego actual: PEQUEÑA F 
Creación colectiva, 22 hs. Ult, días. 
de ASTRAL. 46-507. Extraordinario 
éxito: RODOLFO BEBAN y ANA 
MARIA CAMPOY con Osvaldo Cat- 
tone. Hoy a las 22 hs.: 


LAS MARIPOSAS SON LIBRES (Pj18lañi), Platea $ 5. 
con la presentación teatral de + 1, DE A. MODERNO, Florida 659 
BUSANA GIMENEZ 129 año! Hoy 22 hs.: 


irección: JOSE CIBRIAN. 

es ATENEO, Paraguay 918, 31-2888, 
A. Romay pres. a las 21,30, de- 
but de la Comp. R. Rossi, L Lál 
nez, Irma Roy, M. Vaner en: 


LA EXTRAÑA 
SEÑORA ARMSTRONG 
De Simón Gray. Dir.: R. Dairiens, 
Acido humor inglés. (P/m|18). 
+ LA CUEVA, Callao 182 y Can 


EL ULTIMO DE LOS AMANTES | gallo 1818, 40-439, Espectáculo 
ARDIENTES Audiovisual, con: 
De N. Simon. Loc. vta, 5 d. ant. COLOR DE MUJER 


AVENIDA, Avda, de Mayo 1222, 
doo. Hoy a Ins 22. Cía, Adolfo 
Marsillach presenta: EL TARTUFO, 


en Strip-Tease. Hermosas vedettes. 
(Pl18[a). Hoy Cont. 14.15 a 22 hs, 


Gs Moliére, trasladado por E. Llo- x CSS Concert), Santa 

vet, Ultimas tres semanas, » OOO SUELES 

A ANGEL, L, Sácnz ono o Ferelvalle a ¿Sa 
AD JAN : salla, Dir.: M, Coco Pérez, ar- 

E LORZANDO. EN "EL 40 tes a jueves: 23,30 hs, Viernes y 
O POR FLORIDA sábado: 23.30 y 1.30 hs, 


+ LASSALLE, Cangallo 2263, 417-9388 
1292 año! Hoy a las 22 hs.: 
¿SERA VIRGEN MI MARIDO? 


con un menú de Iras. figuras y la 
sens, pres, de TANIA, Hoy des 
de CANDILEJAS, Rivad. 610, 2 


de René Marcial, con P, Quartucci, 

2215 hs, Hoy, con debate. , con 1 col, 
cional sue so: Aída Alberti y DS Coral J. Can 
Miguel Bebán: OPIO 71. Gran elen- | bró, L. Onis y G. go, (P| p 
eo, Primero Madrid, ahora Bs, As. | 4 LARRETA, Cuba 2150, 73-4040, 


dr COMICO. Corr'tes 1280. 85 
Hoy y Mañ. 22 hs.: 
LAS PILDORAS 


Úutimo mes. De domingo a jueves 
a las 20 y 21.15 hs, Viernes y sá- 
bados a las 20, 21.15 y 22,30 hs.: 


de risa, por DARIO LUZ Y SONIDO 
Hr as BRU % de LITTLE THEATRE, Lavalle 770, 
LOUSEK, E. ¿N Gran estreno revista cómica musi- 
y G, KRAUSS. (P/18) cal con Strip-Tease: 
ie 21, 23; Sáb,: 20,45, 23 y 5 L 
a 1 bs. Domingo, 18,30 y 21. | co Don Pipo, Nancy Colb: r 
dr CNEL, DIAZ. Cnel, Díaz y Las | elenco. Cont. de lunes a jueves de 
Meras. Todos los días a las 21,15: | 13,45 a 23,30 hs, Viernes de 13,45 
Madre coraje, de B. Brecht, con| a 0,45 hs. Sábados y domingos de 
A. Boero, N. Bacaicoa, T. Rayles, | 17,30 a 0,45, Sábados, trasnoche, de 
Direc.: J. Hackc la 2.15 hs, (P/mi18), 
CORRIENTES, Ctes. 561, 45-9190, | + MATPO, Esmeralda 443, 392-1884, 
oy estreno. 15 n 1 hora. Nueva | Hoy, super estreno a Jas 23: 
revista cómico-music JOSE MARRONE - N. LOBATO 
NENA HACEME MIAU El Maipo del Año 
MONA, Castro Miranda y pco” | Don Pelele, Jorge Porcel, Haydée 
elenco. Los más sensacional | Padila (La Chona), A. Anchart (b.), 
STRIP-TEASE y HEVE DARNO| O yallcelll, ler, ball. S, Angélica 
(La dama del baño) (PIS) PL $51 rermann (El Insólito) y The Blue 
dr DE ARTE, R. Peña 314, 40-439. | 521” Giris, (P]m/18) 
Pres, Carrousell musical: 3 | % 
ESTAMOS TODOS LOCOS Jr MARGARITA XIRGU. Chacabuco 


y en Strip Tense hermosas vedettes. | 803, 26- 


9, = Vení que hay amor 


(PimilBia), Cont, 14.15 a 22 hs, y bronca, de Adellach, Poemas y 
+ DEL CENTRO, Sarmiento 1249, | canciones de A, Yupanqui, Violeta 
35-6561, Hoy, 22 hs. : EL CANTO | Parra, F, García Lorca. Con M. 
DEL FANTOCHE, de P, Welss. | Bonnefoux, Y, Brumo, D, Altomaro 


Mús.: Núñez-Schuss: 
mio Crítica). Puesta en 
Yusem-Zermma. 
+ EL NACIONAL, Cies, 960. 35-0818 
+ Hoy. a las 20.45 y 23; 

Ruido de Aplausos 
ADOLFO STRAY-ETHEL ROJO 


eim (ler, Pre- 
escena: 


y N. Labrin, Hoy, 22 hs, últ. 4 d 
Jr OLIMPIA, Sarmiento 777. 40-2678 
Hoy 21,30 hs. Gran éxito; La Jaula, 
de M. Frattí. Dirección: J, Della 
Chiessa, O, Ferrigno, F, Gavel, B, 
Gianola, O, Montero Armezio y C. 
Levrino. Loc. venta, 6 últimos días 


* PAYRO, S, Martín 706, 232-5922, 


Alíredo Barbieri, Mimí y Norma| 22 hs, ¡109 mes de éxito! Hable- 
Fons, Alberto Locattl, Alejandra | mos a calzón quitado, de G, Gen- 
Komanoff y el debut teatral en] tije, J, C. Puppo y H. Serrano. 

; FERNANDO € 


Estudiantes, $ 4, 

d+ PEQUEÑO, Bmé, 
46-4181. Hoy 22,30 hs. Gran éxito: 
LA MUGRE, de Christian Ernest, 
Una obra nacióhal, auténtica y va- 
liente y sobre todo muy actual. 
Hoy 20.15 hs. Gran éxito: Delicio- 
samente amoral, la obra más có- 
mica, pasional, sensual, picante y 
moderna de Bs, Aires, 


RAHAL. 
3350, 


Mitre 1259, 


de A. Adellach, 
Direc.: Rodolío Relman, 

de EMPIRE, Bipó Yrigoyen 1934, 
417-8710, Compañía de Comedias 
Cómicas. Diana MaggÍ, Juan Car- 
los Dual. Santiago Bal, Estreno 
exclusivameole para reír; 


GRANPRODUCCION 
SE PRESENTA HOY 


Hoy definitivamente se dará a conocer al público me- 
tropolitano la espectacular realización del soviético Sergei 
Bondarchuk “Waterloo”. La significativa batalla que cam- 
bió la faz de Europa, enviando a un emperador al exilio 
—4del que nunca retornaría— y convirtiendo a Inglaterra 
en la mayor potencia del mundo durante los siguientes 100 
años, es descripta minuciosamente desde sus prolegómenos 
hasta su desenlace en esta ambiciosa producción conjunta 
de Dino de Laurentlis y la Mosfilm de Rusia. 

e 16.000 “EXTRAS” 


Las secuencias del dramático enfrentamiento bélico 
—registrado el 18 de junio de 1815— fueron filmadas en 
Ucrania, cerca del pueblo de Uzgorod, en la frontera con 
Rumania, participando verdaderas multitudes de soldados 
(16.000 “extras” se utilizaron), Y los interiores, por su parte, 
se rodaron en los estudios de De Laurentiis, en Roma. 

Rod Steiger personifica a Napoleón, estando los otros 
“roles” principales a cargo de Christopher Plummer (We- 
llington), Orson Welles (Luis XVIII), Virginia McKenna, 
Jack HawkKins, Michael Wilding, Dan O'Herlihy y otros 1f- 
térpretes de similar prestigio. 

“Waterloo”, que ocupará las pantallas de los cines Me- 

tropolitan y Luxor, fue filmada en 70 mm, con 6 bandas 
de sonido y en Technicolor y Panavisión, demandando una 
inversión de 26 millones de dólares, 
. Se adelantan las mejores referencias de esta película 
épica que refleja un trascendente episodio que la historia 
ya ha juzgado y que nuestro público podrá apreciar en toda 
su grandiosidad. 


La risa multiplicada 
. ¡por cien, por mil, 
por un millón 

de carcajadas. 


/ 
DEAN 


DIANE 


BAKER 


El CABALLO 
EJECUTIVO | ?. 


Dirigida por NORMAN TOKAR 
TECHNICOLOR 


y APTA _PARA TODO PUBLICO 


CASINO - LOS ANGELES 


ÍMAIPU'339 CORRIENTES 1770 
FLORES - GENERAL BELGRANO-PAL. DEL CINE -LOS ANDES 
MARTIN FIERRO (Ciud.)-MAIPU (Avellaneda) 


PRESENTA ¡x; 
y 

bad 

e 


PADRES, HIJOS, NOVIOS, TODOS DEBEN DEVELAR 


EL MISTERIO DE LOS SEXOS en tres suPER PELICULAS: 


LOS PELIGROS DE > 
LA IGNORANCIA SEXUAL - 


EL ORIGEN 
DE LA 
NATALIDAD 


HOMBRES! 


GUIA DE TEATROS Y CINES 


*k REGINA. Sta, Fe 1235, 41-5709, | Je 


ATLANTIC. Belgrano 12%0, — 
38-2726, Pistolero profesional; Ca- 
mino de la venganza; Operación 
11 de la mañana. Prec. populares. | Hermano Menor. (P|m/14), Pl. $ 1. 
Sáb, 15,30, El cuento más lindo| ++ ATLAS, Lavalle 869. 392-1936. 
del mundo para todos los niños: | Refrig. 13.50, 18,15, 20.40, 23,10: 
EL RUISEÑOR, de Andersen, Can- | Extraord. estr. en Eastm'color, pres. 
ciones por PALITO ORTEGA, Alíredo Alcón y N. Aleandro en un 
+ THEATRON. Av. Santa Fe 2450. | insuperable filme de L. T, Nilsson: 
35-8914, Alre acondicionado, Hoy a GUÚEMES 
las 22. hs. Prem, crítica al mejor (La Tierra en armas) 
espectáculo 1969: SIR. Musica, de Ariel Ramírez y 
EL PRECEPTOR la partic, de Mercedes Sosa, 13,10, 
de B. Brecht, Direc.: Jorge Della | 15.20, 17.45, 20.15 y 22.40: Not, Arg. 
Chiesa. 600 repr, Bolet, dde. 16 hs, | Hoy, trasnoche a la 1,15, 


Jr ÁUTOCINE PANAMERICANO. - 
VARIEDADES 


Calle Maipú (entre Ugarte y Pe. 
lMiza). (La calle Maipá queda al 

d+ CIRCO SHOW DE CARLITOS 

BALA. Cuzco 250, (A 100 metros 


3900 de Ugarte), (Olivos). 19.40 y 
22.25 hs.: Notic. Arg. 19,55 y 22.45, 
Estreno en Tech, A, Delon e Yves 
estación Liniers), Diviértase con: | Montand en: El círculo rojo. (P|14). 
CARLOS BALA y 200 atracciones 
estelares: 60 artistas en escena, 
Func. Semana Santa, Miércoles y 


Sábado trasnoche a la 1.15 h, 

+ AUTOCINE AEREO TODO. Em- 
jueves 21 hs, Viernes: 15.30 y 18,30. 
Sábados: 18,30 y 21. Dom, 15.30 y 
18,30, 


pedrado 2561. (Alt, Av, San Martín 
desde $ 2,50 


22 hs. GATO BARBIERI en TER- 
CER MUNDO GATO. Dgo, desp. 


4200). 50-0753. (SIR.) $ 3,50. Slem- 
pre te amaré. Con Sandro, ídolo de 
América. A las 20.15 y 22.20 hs. 

* AVENIDA. Avda, de Mayo 675, 
33-6626, Cont. refrig, 11, 12,35 
14,40, 16.40, 18,40, 20,40 y 22.40 hs,: 


Combate en cat. medio pe- 


VICTOR GALINDEZ (29 en| Pendulum; con G. Peppard. (P|18). 
el Rankink Arg.) vs, PEDRO RI-| 4 BIARRITZ, Sulp, 482, 392-0356, 
MOSKY (49 en el Ranking Arg.), | Refrig, 16.10, 18,30, 20.50, 23.10: 
a 10 rds. y prel. amat, Esp. $ 4, BOB Y CAROL Y TED Y ALICE 
Natalie Wood Y R. Culp. Color, 
CINES Cínemasc, (Pimii8la.) 10% semana 
S Exclus. esta sala; 15.50, 18,10, 20.30 
y 22.50 hs.: Notic, 
CENTRO * BROADWAY, Corrientes 1155, 
35-2345, A las 13,50, 17.55 y 22 hs. 
* ALFIL, Corrientes 1755, 40-5680 | Una película esperada por todo 
Retri Hoy, 14. 17, 19.5, 21,15 y | Amante del buen cine: 


LAWRENCE DE ARABIA 
(I14lafi.) en Panay. y Tech. Gana- 
dor de 7 Oscar, con un reparto es- 


23.25, Ultimos días: 
Amo a mi Mujer, Pero... 


(Piléla.) Tecnic. con Elliot Gould | telar pocas veces logrado. P. O'Too- 
(Mash), (Bob y Carol-Ted y Alice) | le, A. Guinness, A. Quínn y J, Haw- 
16.35, 18.40, 20.50 y 23: Not. Próx. | kins, O. Sharif; 13,30, 17,35 y 21.40 
A e estreno. Panav, y Rad. | hs: Not, Loc. venta 3 dianticip. 
echbnicolor: 

LA GUERRA DE MURPHY O A rad 
Magnífico rol del laureado Peter dd "“ GUEMES y » 
O'Toole. (Pll4la.) + = 


(La Tierra en armas) 
con A, Alcón, Dir.: L, T. Nilsson, 
16.10, 18,15, 20.20 y 22,40: Var. SIR, 
de CAPITOL, Sta, Fe 1848, 44-2379. 
14, 16,55, 19.50 y 22.45, Alain Delon 
e Yves Montand en: 

EL CIRCULO ROJO 


Domicilio comyugal; de F. Truffaut. (ea E) AE e O, do 


Jr AMERICA, Callao y Santa Fe. | Trasnoche. 

Refrig. Extraord, estr, excl, Colum-| + CASINO, Maipú 336, 
bla Pictures pres, la super produe-| Refrig. 14,5, 16.15, 
clón de Ray Stark y Herber Ross: 
A las 14,20, 16,25, 18,40, 20.55 y 23.10 
Barbra Streisamd, George Segal y 
Robert Klein en: 


d+ AMBASSADOR, Lav, 777, 392-9700 
Retrig, Hoy 12.35, 15, 17.40, 20.20, 23 
EL ULTIMO SECRETO 
DE SHERLOCK HOLMES 
(SIR.) Una gran producción de Bl- 
ly Wilder, en color de Luxe, 14.40, 
17,20, 20 y 22.40: Not. Próxim.: 


45-0202, 
18.30, 20.45, 23: 


Walt Disney presenta risotadas des. 
bocadas en: 


EL CABALLO EJECUTIVO 
3 c. D. Jones, D. Backer, L. Bochner, 
EL BUHO Y LA GATITA F,. Clark. SiR. Direc.: N. Tokar. 
(Pli8/af,) Direc,: Herbert Rose. En | Panay, 13,45, 15,55, 18,10, 20.25 y 
Panav. y Tech, 14, 16.5, 18.15, 20.30 2,40: Not, 


y 2.45: Notic, Loc, vta. 5 días ant. 
* ARTE, Diag, Norte 1156, 325-7934, 

14.50, 17.10, 19.15, 21,15 y | T, 
El extranjero; de L. Viscon- 


. Belg. 1820. 358-2698, 
% y 21.40, R. Mitchum, 
Howard y 8. Miles en: 

LA HIJA DE RYAN 


Retfrig. 
23,20: 


ti, Libro de A. Cam: con Mar- | 17,30 y 21,20 hs.: Varied, (Pli8la.) 
cello Mastroianni, A. Karina, (PI18), | + COSMOS 70. Corrientes 2046, 
* ARIZONA, Lavalle 127, 392-6967. | 49-0862, 15,13, 17.20, 19.25, 21,35 y 
14.35, 18.55 y 23.15 hs.: 23.25: EL "AYUDANTE 

El Tercer Sexo SIR, 14.30, 16,35, 18,40, 20.50 y 23: 


13.20, 17,40, 22; Yo cambié mi sexo; | Var. y Not, Enstmancolor, 
16.10 y 20,30: El origen de la na- | + ELECTRIC, Lavalle 836, 3 
talidad; El misterio de los sexos. Charles Bronson, 


M6. 
Tony Curtis en: 


HOMBRES TRANSFORMADOS EW 
MUJERES) O 


MUJERES TRAMSFORMADAS. ) 


PUEDE SER SU HIJO! PUEDE SER 
SU HERMAMO! PUEDE SER USTEDS 


ARIZONA: asis 


LOS SANGUINARIOS 
Alvares Kelly c|Willam Holden (S|¡R) 
++ GAUMONT, Rivad. 1635, 40-3050, 
Refrig. 13.45, 16,45, 19.45 y 22.45, 
en Tod-Ao-70 mm, Tech. 6 bandas 
sonido estereof. con elenco que con- 
quistó 23 Oscar, Burt Lancaster, 
Jean Seberg, Dean Martin, H len 
Hayes y Van Heflyn en: 

AEROPUERTO 
(Pll4la.) con G. Kennedy; 13,25, 
16,25, 19,25 y 22,25 hs.: Notic, Arg. 
Loc. vta. 3 días antic. 
dr GLORIA, A, Mayo 1225, 38-6968, 
Los chicos con las chicas, I. Eory; 
Como son las mujeres, NO-DO, SIR. 
* G. MITRE, Bmé, Mitre 1332, 
38-559L Cont, desde 13.30: 

GRINGO SALVAJE 
Del infierno a Borneo, (P|m/i4), 
Platea, $ 0,9, 


Jr GRAN REX, Clies, 857. 392-8000, 
Refrig. 14.25, 17.10, 20 y 22,50, Alan 
Delon, Yyes Montand, Bourvil; 
EL CIRCULO ROJO 
(Pll4la.) Direc.: Jean Pierre Mel- 
ville, Panav, Tech, 14.5, 16.55, 19.40 


MADRID (copia mueva). (Pim/14). 
22.45, num,, Primer Recital Over= 
ground de ARCO IRIS. Próx, estr.: 
El diablo por la cola. 
x* LORCA, (Cineforum de Arte). 
Corrientes 1428, 40-5017, 34 semana 
gram éxito. 12.50, 14.45, 16.50, 18.55, 
21 y 23.5 hs.: 
COMO YO GANE LA GUERRA 
con John Lennon y Michael Craw= 
ford, en Tech. 14.35, 16.30, 18,35, 
20,40 y 22,45 hs.: Notic. Argentino, 
Sábado trasnoche 0,50, 
* LORRAINE, 1% Sala de Arte, 
Ctes. 15651. 46-7501, 13,30, 15.10, 17, 
19, 21 y 23: MODERATO CANTA- 
BILE, de P. Brook, con Moreau= 
Belmondo. (Pim/l8la.), Mañana; El 
Evangelio según San Mateo, 
A LOS ANGELES,  Corr'les 1770, 
40-3742 y 45-2405, 
UNICA SALA EN EL MUNDO 
CONSAGRADA A 
WALT DISNEY 
13.30, 15,25, 17.40, 20 y 22.30; Not., 
y en Tecnicolor: 


El Caballo Ejecutivo 


y 22.30 hs, Notic, Arg. Loc, vta, | con D. Jones y D. Baker, ¡Gra= 
3 días antic. ciosa comedia a rienda suelta! Lo- 
Jr G. VICTORIA. Av, Mayo 882, | calidades numeradas, 

34-1193, A pedido de la juventud. | ++ LOSUAR, (Road-Show de Arte.) 
El éxito sensacional: Corr'tes 1743, 40.-6100, Estr, excl, 


ROMEO Y JULIETA 
O. Hussey y L, Whiting; El cerebro, 
D. Niven, J. P. Belmondo. (S|R.) 


13,40, 15.15, 17,10, 19, 21 y 23, Filme 
explosivo y acusador, enfrentamien= 
to generacional y huida con LSD: 
J HINDU, Lavalle 812, 392-1114, - | Viaje hacia el delirio, (Pli8la.) con 
13,15, 15.5, 17, 18,55, 20,55, 22.55: | Ell Wallach. Próx.: Príncipe sin 
Suc. Arg, Vea en su máxima di- | palacio: M, Mastroianni. 


mensión y a todo color el cam-| + LUXOR, Lavalle 669. 392-3803. 

peonato mundial (S|R.); Refrig. 14.55, 17.35, 20,15 y 22.55: 
FUTBOL MEXICO 70 LA BATALLA DE WATERLOO 

* IGUAZU. Lavalle 940, 397-1431. | con R. Steiger, -C, Plummer, O, 


13, 14.55, 16,55, 19, 21.5 y 23,10, 
Donald Evangelima Salazar, Jorge 
Barrelro: 

EN UNA PLAYA JUNTO AL MAR 
SIR. La comedia musical más lu- 


Welles, J. Hawkins, V. Mc Kerna. 
SIR. Tech. 70 mm, y 6 bandas de 
sonido estereofónico. 14.35, 17,15, 
19,55 y 22.35: Suc. Arg. 

* MAJESTIC, Puryr, 230. 87-9636. 


josa, divertida y espectacular del | Preco único $ 3. Cont. 14.15 a 0.30. 
cine argentino, 12.50, 14.40, 16.40, | 17.20 y 21. M. Vaner y J. C. Alta= 
18,45, 20.50 y 23, Suc. Arg, vista en: El caradura y la millo. 


A E la; 15.25, 19,20 23 hs. Sandro 
A IDEAL, Sulpacha 378, 35-3300, | "*%" lr 
Retrig, Ult. día de extraord. éxito: | *%3,Slempre te amaré; 14/15, 19.20 
SÚPER CINERAMA IDEAL y 22.40 hs.: Notic. S|R. 
E Te a d METRO. Cerrito 570, 235-4219. = 
Presenta 16,30, 19.15 y 22,40 hs.: F 
En un Día Claro se ve ES La Hija de ho A 
, ija de Ryan 
Hasta Siempre (Pli8la.) en colores, R. Mitchum, 
(SIR.) Tec. con B, Streisand e Y, | Trevor Howard, Sarah Miles. (10 
Montand; 16, 18.45, 22,10: Suc. Arg. | nominaciones para el pr. de la Acad. 
y Varied. Mañana, la película de | de Inglaterra, 4 para el Oscar de 
mayor éxito del año: la Acad. de Hollywood). 10.15, 17.25 


DIARIO DE UNA ESPOSA y 21.25 hs.: Notic. 

DESESPERADA * METROPOLITAN, Corr'les 1343. 

Un nlegato brillante al de moda | 10-0816/1064, Retriger. 14,15, 16.50, 

“Status”, Tecn, con R. Benjamín, | 19.35, 22,20: Suc, Arg, 14,30, 17,15, 

Carris Snodgress y F, Langella. a mot 

(P|ml18/af.) 

+ KRAFT, (Auditorio) Florida 683, a 7 alla de Waterloo 

392-2775, 13.10, 15,10, 17,40, 20.10 radiante Tec. Pautalla gigite 

y 22.40 hs.: Notic, 70 mm. Sonido esterof. Genlal cra- 


ción de Rod Steiger, con C. Plum- 
mer, O, Welles y J. Hawkins, diri- 
gida por S. Bondarchuk. Super 
producción de Diro de Laurentiis. 
Sábado, trasnoche a la 1.30, 

* MONUMENTAL, Lavalle 780, - 
Retrig. 13, 14,40, 16,40, 18,45, 20.50 y 


LA BATALLA DE ARGELIA 
Direc.: Gillo Pontecorvo. (Pji8la.) 
(Copia nueva). Sáb, trasnoche 1 h. 
*k LIBERTADOR. Ctes, 1334, 40-7443. 
13,15, 15,10, 17,10, 19.15, 21.20, 23.25: 
EL _CHACAL DE NAHUELTORO 
con N. Villagra, (P/m/18), 13, 14.55, 


16.55, 19, 21.5 y 23,10: Suc. Arg, SANDRO en 2 o do AS 
Sáb, trasnoche, 1,15. (P/m/18). SIEMPRE TE AMARE 

Pol LOIRE, _ (Rond-Show de Arte). | En colores. SIR 

Jorrientes 1524, 49-1900, Refriger. y 'orr* 5 
Estr, Excl, 13.30, 15.10, 17, 19, 21, | PU UN DAL, Corriten 959. 392-8545, 


12,30, 14.50, 17.25, 20 y 2235: Irma 


23. Divertimento que reconcilia con la dulce, con S, Mac Laine y Jack 


el ser humano, de Y, Robert: Bue. 


nos días Clerambard. (El14). Pxé= NORMA taa S9=-1000 
ximo  estren: AS CRIATURAS, k 3 y 4 ol 
ximo, estrenor LAB CRIAT Refrig. 13,35, 16.30, 19.35 y 2240; 


¡Tora! ¡Tora! ¡Tora! 
(SIR.) Panavis. color; 13.15, 
19,10, 22.35: Suc, Arg. 


* LORANGE, Road-Show de Arte, 
Ctes. 386, Refriger. 13.50 
y 20.50: MORIR EN 


16.5, 


Ml 
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DOS HERMANAS, EN!' 
EXTRAÑA RELACION 


Para fecha muy próxima anuncia DIA 
el estreno de una de la smás importantes 
novedades de su programa para la nueva 
temporada. Trátese de “Las hermanas” 
(“Le sorelle"), que animan Susan Stras- 
berg y Nathalie Delon, secundadas por el 
galán Giancarlo Giannini —de destacada 
actuación en “Celos estilo italiano”, donde 
anima al amigo y rival de Mastroianni— y 
Mássimo Girotti, 


La dirección fue ejercida por Roberto 
Malenotti, sobre un libreto propio, escrito 
en colaboración con Brunello Rondi. La fo- 
tografía es de Giulio Albónico, y el fondo 
musical fue compuesto por Giorgio Gaslini. s 
eo HISTORIA INTIMA 3 
“Las hermanas”, en Technicolor y Tech- E As 
niscope, narra a historia íntima de dos Donde se despedirá del público argentino con mo- 
hermanas, Marta, que siempre han . S : 
vivido juntas. Ambas están ligadas profun- tivo de su viaje a EE.UU. y Europa, interpretando su 
damente por el afectuoso dominio psicoló- tema: 
gico que Diana ejerce sobre Marta. : 
En “Las hermanas” se da el caso, según 
se adelanta, de cuando el cariño es exacer- 


bado y existe alguien que domina y alguien 
que es dominado, que la rebeldía latente 


eclosiona y surge un intento de liberación 
por parte de la subyugada, La otra, según 
la lógica de los instintos, no querrá perder 
su presa y luchará con todas las armas e HOY 

a su alcance. Los hombres podrán interfe- 

rir, pero la ligazón subconsciente de las CASINO 

protagonistas resulta, aparentemente, in- 20 30 HS 


destructible, 

e ELOGIOSOS COMENTARIOS 
Se dan muy promisorios anticipos sobre 
los méritos de este novedad. El filme reci- 
bió elogios como éste de “France-Soir”: 
“Es un problema íntimo que va más allá 
DS arica A . de lo que muestra. La extraña relación que 
“MAIPAZO”. Con este título inaugura hoy | Une, y a la vez separa, a las dos protago- 
su temporada oficial el teatro Maipo. Jo- | Pistas, es narrada con va!entía y tremenda 


= z fuerza emotiva, “Las hermanas” penetra 
sé Marrone —aquí con Lizzy Lot, Porcel | nondamente en el espectador. Cabe seña- 
y Valicelli— encabeza la compañía con la | lala como una de las mejores películas de 


gran estrella de la revista, Nélida Lobato. los últimos tiempos”. 


y Ya podemos ver la pelicula 
LATINO : premiada en Berlin 
AMERICA y Mar del Plata 
encuentra , Aplaudida en el mundo entero 


» EL CHACAL 
DE NAHUELTORO 


alias TRUCHA - CAMPANO +» CANACA 
Proh. men. 18 


Un film chileno de MIGUEL LITTIN con nrison VILLAGRA 


HOY estreno exclusivo LIBERTADOR < 50: 


. O 
"Pelicula moves nolvadebles CERO 


de sus ima! 


o ai : 4 


+ NOVEDADES. Florid/364. 45-5155 | 17.10 y 20.55: ADIOS AL HOMBRE, | playa junto al mar; con Donald, ¡ + SEL, SAN JUAN, San Juan 2510, SIEMPRE TE AMARE + ROSEDAL, Serrano 2454, 12-3101 
13.10, 15, 16.30, 18,40, 20.30 y 22.20: | G, Hill y G. Rubini. (Pil4ja,) Sá: | 14.30, 17.40 y 21: El día que me | 97-5908. con Sandro y O. Bozán, E'Color;| Africa, adiós; Clima de amor, Pla= 
TEOREMA, S. Mangano, T. Stamp, | bado trasnoche, quieras. S|R. JUVENTUD SIN LEY 14, 17.35 y 21.20: El caradura y| tea, $ 1. (Pimjl8). 
M. Girotti, A, Wlazenski, Direc.: | + ROSE MARIE, Ctes, 780, 45-6448, * CUMBRE. García del Río 4127, | Sangre en el río Bravo; SOS Bi- | la millonaria, con J, C, Altavista, 
Pier Paolo Pasolini, (Pli8la.) (Pll8la,) Extraord. programa. La 2, Cont. 14.30, Platea, $ 0,60, | Kini, Platea, $ 0,70. (Plm/14). E'Color, (S|R.) Men, $ 2. En breve: POMPEYA 
OCEAN. Lavalle 739. 392 torre del amor prohibido; Desnuda valiente príncipe de Donegal; COLEGIALES El tercer sexo se divierte, Tecnic. SAENZ, Av. Sáenz 459, PL-8405. 
Refriger, 13.30, 15,25, 17,20, 19.1 todas las noches. de W. Disney. Tec. Pinocho (cast R. INDARTE. RE. Indarte 41 5. 18.20 y 22.20: , 
21.15 y 23,15 hs.: * ROTARY, Corres 565. 49-001. | 4% GRAL, BELGRANO. Cabildo 2165, | » A. THOMAS. A. Thomas 811,| XK. tt O A "CENA PARA AMANTES 
ELLA NO BEBE, NO FUMA, Retrig. Not. Cont. 12 a 24, Jsas| 781-5200, 34,40, 18.40 y 2240: Ei|%4-4999. 4 dólares de venganza; | 612-5500, 14.5, 18,20 y 22.40: El[-. na BIN Istol 
NO SE DROGA, PERO... mujeres locas, locas, locas; c. En- | caballo ejecutivo, 16.30 y 20.30: | OPeración Flecha Rota; Superargo | Círculo rojo; con Y, Montand, A. | Ringo, una biblia, una pistola, 
(pjigja.) con A, Girardot, B. Blier| rico M. Salerno. Cupido “motorizado; Sk el enmascarado, SIR. Platea, $ 1. | Delon, 16.35 y 20,55: Contrólese, | 16. A 
y, M. Darc. Direc.: M. Audiard; | + RUYAL, Corrientes 831, 392-8509. | + G. PAZ, Cabildo 2702, 181-1412, | » ARGOS. Federico Lacroze 3455, | doctor; con B. Wilson, F, Howard. SUR 
15, 16,55, 18.50, 20.50 y 22.50 hbs.: | Cont, 12.15, 14,25, 16,35, 18,45, 21| Refrig, Cont. 14, 18,10 y 22.30: 654-0673, 16.20, 19.40 y 23 hs.: (Plm/14). Sáb. y Dgos. loc. num BUEN ORDEN: máo, de ON 
Notic, Sáb. Trasn, 1,15. Jueves es- | y 23.15: "EL GIRCULO ROJO SIEMPRE TE AMARE z JOSE. Rivadavia *k , 5. cono AN 
freno: El tercer sexo se divierte, | .. MASH con A. Delon, (Pjmil4). 16,25 y| con Sandro, 14.95, 17.55 y 21.15: yos má s 0 Ad EN A 
xr OPERA, Corr'tes 360, 35-1335,| Color, Donald Sutherland, E. Gould. 20,45: Una fuga a toda vela: con |El caradura y la millonaria; con equivoqué S AMARE T 78 z 7 0.40: El 
Refr. Hoy, a las 14.20, 16.30, 18.45. | (Pím/18). 14.10, 26.20, 18.30, 20.45 | Louis De Funes. 17.55 215: 13. O. Altavista. 16.5, 19.25 y 22.45: | Menores, $ 0,50, A O 
21, 23.15: "Un alegato brillante al| y 23, Sáb. trasn. Ref. Loc. $ 2,90, ha 1698 Y “2d LS" Arg. SR. Menores: Lunes a |  S. MARTIN. Riv, 7 eradura 3012 mo 


de moda “status'': *k SARMIENTO, Lavalle 852. —| Notic. Viernes 2 Próx.: El tercer sexo | Cont, 13,30, ON ? 
Diario de una Esposa —|392-5338. 19, 1450 1645, 1855,| X, GRAN SAVOX. Cablido 283% =[ ¿0 Area 2 Gwangl: con 3. Franciscus, El] k CONSTITUCION. Bde. de Irk 
Desesperada 21.5 y 23,15, extrardinaria comedia | 2259 he: Siempre le amaré, San | + ATALAYA. Córd. 4633, 713-0700, | “Kente impostor, * SIR. goyen 1AI4, 23-0248, , 


19,10 y 22.50: 
m . A 
«om R. Benjamín (Los principian- EL: con Palito Ortega y Angol | dro; 14.15, 17.40 y 21,5: El cnra- a LINIERS Palito Ortega. 13,55, 
tes), F. Langella y C, Snodgress, Y dura y la millonaria, J. C, Altavista » G. LINIE ES En, Joven, viuda y estanciera, ñ 
e Je LA FAMILIA HIPPIE La perversa; Una vez antes de| A G. RS, Av. Gral, Paz 47, A 4 
mominada para el “Oscar” de Ml cores, SIR. 14.30, 16,20, 18:25, | + LIDO. Cabildo 3241. 7o1-2996, | En POrvorsns Una vez ante 653-2266. Cont. 13,50, 18 y 22.15 hs.: | + DANTE. Alte. Brown 1243, 21-6484 
Notie.. “| Cont, 14.30 hs. Platea, $ 0,60, Las É ; 6 El círculo rojo; Alain Delón, 16.20 14.30 hs. Joaquín  Murle- 
. LAVALLE, Lavalle 921. ESA A OA E Los y 20,45, Contrólese doctor, con S. | ta; R. AE Cárcel sobre 
= 0. nos e A m A Y , Y Ames. CH » 
sad gags | PC SUOREO 0 SNA A oda, gol, arias | Aca Eratad lo IL, | AMARO muta, esque. co |" "VILLA DEVOTO 
4 ITTOR ablldo. 73-3899, rograma RIALTO, Córdoba 4287, 36-864. | 15.30, y 22.40: El caballo eje- Se 
Ec e, A vedette com A. CL, 12 Ao 16.50 y 21: | de estrenos. 1415, 18,15 y 22,15: Mao $ 2. Slempre te amaré; cutivo; con Dean Jones. 13,40, e CON AAS A e 
Bensacionales ral tanos Puerto de la muerte; c. G. Ray-| En un día claro se ve hasta siem-| Sandro, El caradura y la millo | 17.10 y 20.45: Cupido motorizado; cope. "QUÉ tieno de MN 
clonales Loc. venta para domingo id. Platea, $ 1,80. (Plmjl4). pre; con B. Streisand e Y. Mon-|naria; J. Carlos Altavista. Cont. | con Dean Jones, tirse bien; G. Peppard, 
X PARAMOUNT, Lavalle 845, — TKO SAN MARTIN. Corrien- | fand. 16,30 y 20.30: Misión secre-| 4 vILLA CRESPO. Corr'les *k  ODEON. Montiel 160, 664-7673. | del Halcón; S. Poitier. S/R. 
392-9999, Refriger, 13, 14,55, 16.50 550, 46-8611, Sala Lugones. -|!%; con Rock Hudson, SIR. 54-3137. La señora del intendente; | 14,25, 16,50 y 22.40: CENA PARA VILLA DEL PARQUE 
18.55, 21 y 23.18: y *| Hor secciones. 15,10, 17.40, 20.10 y| A RITZ, Piims D'Art. Cabildo 685, enus maldita; La tentación | AMANTES. 16.40 y 20.40: El cín- 

LA INVITADA A hs.: Notic, y EL GRAN DIC- | 77-0686, 142 sem. éxito excl. Cont. | desnuda, Damas, $ 0,75, (Pimj18). | turón de castidad.” Cont. (Pim/18). | + PARQUE. Cuenca 3256, 50-4448, 
(Pimjl4]a.), con J, Shimkus y M OR, de Ch. Chaplin, con Char- | 14.30, 18.45 y 23, de John Schle- y Cont. 14,30 hs, Platea, $ 0,60, Tec. 
Piccoll. 14:40, 16,35. 18,40, 20.45 y | us Phaplin. (SIR) Jueves y viernes | singer: PERDIDOS EN LA NOCHE; FLORES MATADEROS C'Scope. El tigre se perfuma con 
2245: Not. 'Báb, lrasnoche, 130: | Blrmapa or Sábado: “El arpa [con D. Hoffman y y. VolgMt: 16:30. COLISEO, Bonorino 16. eS-6181.| + ALBERDL 3. Bm. Arorar 6105, | Jimamita; E, Hosscin. El regreso 
La invitada . h TROCAD y .45, de ichols: R UA. Cont. 14.15 "18.20 220: E E TR a o. | de Mr. Moto. SIR. 

' ADERO. L 20. 392 . y ba > 15, » y 22.20: En un | 68-0496, Sandro, ídolo de América: 

d PARIS. Lavalle 769, 302-2016, - Bas, 5.50, 5 OO 23.20: | en trasnoche 1.10 hs, Sioodatocko de | día claro se ve hasta siempre; e. | SIEMPRE TE AMARE, Cool, 16.10, VILLA URQUIZA: 
Refrig. Cont, Platea $ 2,50, A las] CIUDAD VIOLENTA M. Wadlelgh, , B. Streisand. 16.25 y 20.30. No me | 19.35 y 23 hs. M. Vaner: El cara- | « EDEN. Bauness 200%. 851-2195, 
5.20, 19,10, 23 hs.: (Plm!18), de Sergio Sollíma, con manden flores; ce, Doris Day. SIR. | dura la millonaria, 14.25, 17.50 | Jaque mate; Palabras al viento; 
1510008 SEIS INVENCIBLES ch. Bronson. Techniscope. 13, 15,5, BOEDO CONTINENTAL, Carabobo 945, | y 211 ¿Nin O Adorables monstruos. Platea, $ L 
y 50: Con infinito amor; | 17,40, 20,10 22.50: Not. Loc N ES E Oe 63-2218, Ss . Av. de ra- | Dam y niños, $ 0,80, 
Notic, (Pll8la.) Sábado trasnoche. | Sábados Arabnoohs Próx cdlranOs po Oda Ace 27-0079.14.20, LA PISCINA bajo Cont, 14.30. | + 25 DE MAYO. Triunvirato 4438. 
Jueves: Venganza del sexo. Cuando es preciso ser hombre; | 9 Y ¿to Uno después del otro; El profeta. | $ 0,60. Pescador pescado; con Je- | 531-1859. Cont. 15, 18.40 y 22.35 hs 
>. tn as 939, 39 | (Soldado azub. EA EL O A tana, | (Pim/18). Platea, E Try Lawis. El príncipe, y. el dra- | P, Ortega y A. Magaña em: La fa= 
A 5.10, 40, 20,15 y 2 3 e pta GA aim Delon e ves ontand. | 4 F A vla 7802. 612-8 gón de 8 cabezas (díbujo), Sección | mil hippie; 16.30 y 20,3 Lolita 
Notic, 13, "15.25, 17.55, 20.30 y 23, ALMAGRO 16.45 y 21.5: Una fuga a toda vela. | Cont. Niños $ 2. 14.10, 18,15 de dibujos. SIR. Torres y Jorge Barrviro en: Joven, 
3, Fonda y G. Young en: 5 de E Tec. L. de Funes, (P¡m/14). Suc, Arg. Yves Montand, B, r EL PLATA, 3. B. Alberdi viuda y estanciera; 14.30; Var, S/R, 
BAILE DE ILUSIONES LACIO DEL CINE. Rivada-| + EL NILO. Boedo 1063. 97-2984, Ao Cont. 16. 19.25 y 23: ] 
a paso. (Piml18). Sáb, T y] vta: 388-4818, Cont. 16, 29.10 y | Sandro, ídolo de Améri familía hippie, 14,10, 17.30 y 21: RAMOS MEJIA 
A . Corr'les 1505, 46-211: , E _ SIEMPRE TE AMARE SE VE HASTA $ et MAS 7 ¿RAN BELGRANO. — 
Refrig. 13.45, 15,55, 18,20, 20.40, 23 LL CABALLO EJECUTIVO | Cont. 16.10, 19.30, 23.5, María Vaner E Joven, viuda y estanciera, S[R. Mora Dat UN ACES OS 
La obra massira de G. Pontecorvo: | £., 1%. Disney, 14.10, 1745 y 21.20: | El curadura y la miñonaria; Jueves: Sa * G. LUGANO. Murgulondo 4062. | ra Robin Hood. . 
¡Queimada! POL AOS S/R. : 21.15, Niños $ : y lec. ca- | 605 Cont, 14,30. $ 1. La no-| + SAN MARTÍN, — Cont. Slempre 
(Pli8la.) Color, M. Brando: 15 ras IVAR VIS 370 * N_SAN JUAN, S. Juan 3246, | ra y lona che de los pistoleros; George Pep-| te amaré; El caradura y Ja mis 
17.55. 20 ad No ados 15.40, TE Cont. 15.20, 18 97-4293, El despertar del sexo; L F - | pard, Estrategia de terror; Amor | llonaria. - 
+ PRINC Sulp; 480. 31 la a aio Sandro 0n: muchacha del cuerpo de oro; La É al vuelo, (Pim/14), SAN MARTIN 
Han Pr » ] Mi y casa de madame Lulú, (Pím/18) 5 , 
q o. 1040 y 3245: EL EJER | con O. Bo 1 Eastmanc. 17 y | Platea. s 1 llo ejecutivo; c. D, Jones y M. Lec ONCE J MORENO. 5. La mujer 
17 y 21: Una fuga a tods a. | con s Y illonaría. | 4 LOS ANDES, Boedo 737. 97- 14. 17.30 y 21:15. Cupido motorí- | rORIA, Rivadavia 3058, 87-1436, | del zapatero, ión desnu= 
SIR. y pa p Cont, 14.45, 1830 y 22.30, de Walt | zado. S'R. Sábado, noche, pl. num LA FAMILIA HIPPIE s 
Eamabralda :425 - 19. S|F roer | Disney: El caballo ejecutivo. 16.25 | Jr GRAND: PRIX, Gaona 363.1. > Omega. Joven viuda y es 
A O. . . E » : E 20,30, de W. Disney: Cupido mo- | 59-2551, 14, 17.35 2 : La E rd dodo ES 
. desde 12 hs. PJ, $ 120, He y ella no bebe, no zado. 14.15 y 20.10: Var. SIR, [de Ryan: con R y (Pre- | tanciera; Lolita Torres. + ATENEO. Siempre te amaré 
fatrusel del dibujo, en Tech, con| fuma, p, roga, Pero... ) ¿RNO. Boedo 0% $601. | miada por la Academia de Holly- | * ONCE. Moreno 2467. '0- | Sandro; El caradura y la milez 
los. personajes más divertidos, Tom BELGRANO 31 tigre se perfuma con di as | wood (Pll8). - [La pasión de un hombre jc Hari da TAO E e 
AA Donald, Pluto, La BELGRANO EA s uctores; F en Bahía. | + GRAN RIVADAVIA Rivad. 4 Aún matamos a la antígua; Playa | - MAJETIC, (Vila Bauester). La 
» Mágica. Cómica Ch, Chasse, | Y GRANO. vablido 2350, — E ( y % 0.30. | 60-135 Roja, (Pim/18). Platea, $ 0,90. ANO : n Ha 
Notic. Arg y Éxtr 713-5691 14 714 21.35: 1 + M res, $ 0,70, 3 . ,30 69-1356, Cont. 14 bs. $ 0,60, muchacha de la motocicleta; Su- 
E RENACIMIENTO, Lavalle 925, -| de Ryan. 17.35 y 2135: Not. ¿P.Ig). 'T. PALACE, Sa an 2461. | planeta de los simios; Ch. t PALERMO biime locura; ¿Quién le temo, a 
ION 1015 y 29 0: | Sábado trammocho O] 91528. 3, Andrews y 3, Gu El manto de la momia A A A E a TA 
19 3 hs: ábad noche MILLIE + PUEYRREDON. Rivadavia 6871. | + BLEU. Sta. Fe 2541. 32-5815. | 4 SARMIENTO, (Villa Ballester). 
e Po ota 7 INFIERNO... | d CABILDO. Cabildo 2347, 73 secrela; r $Í2-0%80, Cont. 1540, 19.15 y 23 hs: | Cont, 14.30, Platea, $ 1, El de- | Siempre te amatés Sandra; El. ca- 
% y P, Stevens; 13.25, ! Cont, :16, * 19,20 2 mn: ). A, IR, Suc. AFB, Y.,. siertó viviente; Un gato, del FBI S/R.! radura y Ja millonaria, 


tado al pudor El 


HOY EN 
TELEONCE 


le recomendamos 


, AHORA SE DICE QUE SALERNO ESTA BIEN, PERO SE CAYO EN LA 
" BAÑERA. VENDRA CHICHO SERRADOR CON O SIN SUSANA CANALES. 


19.20 TELEONCE INFORMA 
REINO SALVAJE 
ARANA 
LA GRAN AVENTURA 


Otto Krause vs. Bachillerato Lincoln) 


20.30 
21 
22 


SJ. 'A L le 


(Competencia estudiantil: 


RODOLFO RANNI RESULTO DIVORCIADO. LANGLAIS TIENE UN CANAL 


Pudo saberse 
que el estado de 
Rodolfo Saler- 
A no, el delicado 
7 (en el sentido 
27% físico de la pa- 
labra), no revis- 
te ahora mayor 
gravedad. Claro 
que a su dolencia (el corazón) ya detectada por 
el mal trance superado dos años ha, dicen que vino 
a sumarse una caída en la bañera de Su domi- 
cilio produciéndose una fractura de la que debió 
tratarse y de allí su internación en una clínica 
cuyo nombre ha mantenido en riguroso secreto su 
segunda consorte. Lo importante es que, con corazón 
y “cadera dañados, el bueno ES don Rodolfo sigue 
adelante. Siempre adelante.. 


e. EL CHICHO EN BAIRES 


Pasado mañana arribará a Baires el iracundo y 
travieso actor-director- libretista Narciso Ibáñez Se- 
rrador, el Chicho. Su llegada coincidirá con el es- 
treno de la primera vista que ha dirigido, de corte 
bastante audaz (pese a haberse registrado en Es- 
paña, la puritana en censura) llamada “La resi- 
d¿encia” con estelarización de Lili Palmer, consorte 
de Carlos Thompson, el que no regresó. 

Don Chicho arribará en el vuelo 991 de Iberia, 
más o menos para las 12 del mediodía, y es muy 
posible que lo acompañe su ahora novia Susana 
Canales, la exiliada, quien parz ser prometida de 
don Chicho (como manda la sacrosanta liga his- 
pana) debió, antes, deshacer su matrimonio con 


gn señor llamado Julio Peña. Digamos, finalmen- 


te, que el hijo del terrorífico Narciso Ibáñez Men- 
ta hará un ciclo no estipulado ni dado a publici- 
dad en la telemisora palermitana. ¿Hará de cuco? 


e LO CREILAN SOLTERO, PERO... 


Vino a descubrirse, merced a una encuesta rea- 
lizada recientemente por una nota publicada en 
una revista especializada en la que se daba como 
célibe a Rodolfo Ranni, el de a poco, que éste 
mo lo es. Vale decir, al leer el comentario, don 
Rodolfo reconoció que él no podía integrar dicha 
lista de solteros debido a que estuvo casado en se- 
ereto pero ya se divorció, pero no quiso decir 
£on quién, En cambio, confesó que siente un apa- 
sionamiento brutal por María José Demare, la 
secre figlia de don Lucas, romence que si existió 
tampoco estábamos en la cosa. Las intimidades 
que uno viene a saber 


+ CANAL PROPIO 


José María Langlais, el amante de las fotos, 
se ha dado un gusto que no todos pueden darse. 
Es el de cumplir el sueño del canal propio. Aun- 
que el mismo sea en el interior (Junín) y en £ir- 
cuito cerrado. La operación vino por medio de 
un socio que se ha echado y el número del canal 
es el 2, Funcionará por medio de abonados y ha 
buscado la programación de dos canales capita- 
linos, Entre los ciclos que ya tienen adquiridos 
(don José María y su socio) figuran “Alta come- 
día”, “Cuatro hombres para Eva” y “Radiolandia 
en televisión”. Para empezar, no está mal 


* ROCK ESPERADO 


Hace varios meses dimos cuenta de un 
sucedido en USA acerca de la queja del agente 
que maneja los negocios de Rock Hudson, el gi- 
gantón. Un representante argentino le había pro- 
metido traer a don Rock a nuestras playas para 
intervenir en una entrevista televisiva por la que 
le abonarían muchos morlacos (en dólares), Pero 
luego dicho representante no dio señales de vida. 
Ahora vino a se que el citado era Alfredo 
Capalbo, quien, temente, tuviera otro meneo 
con el demagogo canoro Joan Manuel Serrat, el 
hierbista, Ultimamente no frecuenta los lugares 
que solía transitar, ¿Qué le estará pasando? 


e UN BEBE DE MADRID 


Desde Madrid manda sus noticias Cholo Agul- 
rre, el charlista estrellero, comentando que debu- 


caso 


PESAR EN EL MUNDO POR 


MOSCU, Reuter). — El Fue creador de muchas 
célebre viol; ista soviético OS e interesantes parti- 
David Olstrak s”, dijo el violin 
anoche su pe . EN BRUSELAS 


muerte de Igor , 
dijo que su pérdi da en] ta a 
todo el mundo de la música. 
Oistrakh, hablando por te- 
léfono desde su hogar en 
Moscú, recordó que conoció 
a Stravinsky cuando el com- 
positor visitó Rusia para dl- 
rigtr la ejecución de algu- 
nas de sus propias obras en 
1962. “Hablamos de los pro- 
blemas del mundo musical 


BRUSELAS, 7 
Press), — El 


que 
vinsky es 


francés Maurice Bejart dijo 
a muerte de Stra- 
profundamente 
sentida por nuestra compa- 
ñía, porque lo considerába- 
mos como el padre espiritual 
del ballet del Siglo XX. 
“Nuestra compañía nació las 
después de la creación de 
“La consagración de la pri- 


Croryueca 


RA JUNTO AL PUE 


Aires 


Miércoles 7 de Abril de 1971 


Buenos 


> ¿ 


ROCK HUDSON: 


Dólares al 


FIDEL PINTOS: 
viento El sueño del pibe. 
tará en la boite más pop de la Zona, “El pintor" 
que pertenece a Antonio, el cabriolero. Pero 
noticia más rosa (y linda) es la del nuevo arribo 
del ave zancuda en su esfera conyugal para el mes 
de octubre (será de Libra, signo que regentea a 
la Argentina). Como se sabe (o por si alguien no 
lo sabe) don Cholo está matrimoniado con doña 
Elsa y ya tienen una chancletita llamada Adria- 
nita. Tilín, tilin! 


e NO LE TOQUEN EL AMOR... 


Recientemente, Atilio Marinelli hizo comentario 
acerca de su negativa a irse a laborar al Perú, 
aduciendo que no quería abandonar el país, frase 
que suena a convencional. Sin embargo, se Pudo 
delectar que no quiso irse debido a que debía ha- 
cerle el segundo a Carlos Estrada, el libreano, y 


SUS CARTAS ESTAN ECHADAS 
57 


EPEERERETERE 
dd da 
494412074443 
dd 134 
CERRAR ASEN 
INES PELAS 


En estos 60 naipes se encuentra encerrado un men- 
saje para usted. Acaso se trata de un augurio o de 
una advertencia que no deberá desestimar. Para dar 
con el mensaje que corresponde al lector, éste debe 
proceder de la siguiente manera: Si su nacimiento se 
ha registrado entre los días 5 y 11 (no importa el 
mes), elegirá PICAS. Si se ha producido entre los 
días 12 y 19, TREBOL. Si lo fue entre los días 20 y 
27, DIAMANTE. Y, finalmente, si su advenimiento al 
mundo aconteció entre los días 28 y 4, su palo será 
CORAZONES. Una por su orden —leyéndolas de iz- 
quierda a derecha— las letras que llevan las cartas 
correspondientes a la fecha en que nació y escribalas 


A. 


la pr 1 
un homeneje a 
z dijo. 
e EN BRASIL 
RIO DE JAN 
(EFE). — Toda 
carioca de la 
blica en primera pág 
noticia de la muerte del 


no- 


las y 
Tue 


¡ETB O, 7 


compositor Igor Stravinsky, y 
ocurrida ayer en Beverly de la m 
Hills (EE.UU.), Ayer, todas 


radios interrumpieron só en el 
sus emisiones para comuni- 


car el fallecimiento del mú- 


. EN FRANCIA 
PARIS, 7 


sus 
el pesar que su muerte cau- 


e EL SEPELIO 
NUEVA YORK, 7 (Asso- 


eso chocaba con su amor pri pio. No obstant e£, en 

Me casé con un áng a verse el sábado por el 
canal palermitano, apareze como secundón frente 
a don Carlos, quien encabeza el elenco después de 
Nora Cárpena, la sospechada, cuyo divorcio levan- 
tó, como se ve, sus acciones. Además, en “Viernes 
de Pacheco” el nombre del apodado “Tito” (por 
Ss timos de otros tiempos) asoma después del 
de Osvaldo Brandi el inmaduro, dentro de la obri- 
ta “Milagro”, a verse pasado mañana. Parece ser 
que don Atilio precisará ascensores varios para le- 
vantarse. 


e OSCURITO 


Dentro de oscuro recinto llamado “Hidrógeno” 
en Paseo Colón, vióse a Marco Denevi, el eufemis- 
ta, dialogando con José María Funes, el bizcochi- 
to. Mientras el primero hablaba del estreno de su 
obra “La manzana” con Pablo Alarcón, el prome- 
tedor, y música de Rubén Rodríguez Poncetta, no- 
vio eterno de Ana María Picchio, la reconocida del 
Kremlin, el segundo se extasiaba ante un Ccano- 
ro menudo y barbado que cantaba los versos de 

Penélope” y responde al nombre de José Luis. 
El citado le dio su madrinazgo a altísima (en es- 
tatura) modelo (llena de rulitos) llamada Marce- 
la. La oscuridad está al final de la escalera... 


e PASCUA POR SATELITE 


Además de los programas especiales amunciados 
con anterioridad por los canales 11 y 13, se ha 
agregado lo que hará el 9 (el Vía Crucis de Su 
Santidad, para el viernes Santo, y la Misa de Pas- 
cua, para el domingo) y el 7 (algo bastante pare- 
cido). En realidad, los cuatro canales tendrán una 
programación muy similar, televisada vía satelite, 
según anuncian. La radiofonía también se suma- 
rá a la fiesta de la Cristiandad ya que emisoras, 
como Radio del Plata, difundirán de 17 a 19 hs. 
del Viernes Santo el Vía Crucis del Santo Padre 
a efectuarse en el Coliseo de Roma. Haya paz. 


e CLINICA PRIVADA 


Visitando una clínica médica pudo detectarse a 
Fidel Pintos, el narices. Consultado prestamente, 
don Fidel aseveró que no lo aqueja dolencia al- 
guna sino que dicha clínica es de su propiedad. 
Después hizo la aclaración que se ha asociade con 
su hijo, el doctor, y un colega de éste, para darse 
el lujo de poseer su clínica privada. Por si el tra- 
bajo televisivo escasea, bien vendrá meter las ná- 
rices. (len esto es especialista, por osmosis, don 
Fidel) entre vendas y bisturíes, ¡Clang! 


e ELLA EN CASA, EL EN EL BAR 


Pinky, la indeleble, 


suele quedarse por las no- 
ches en casa, en la solitaria compañía de sus dos 
querubines, ya que su Raúl Layié, el Polo, se va 
tempraneramente a un recinto de la calle Bal- 
carce donde ha comenzado su temporada otoñal 
(él que es tan primaveral) cantoriando tangos con 
toda la voz que tiene (que es mucha). En cuanto a 
doña Pinky está algo quejosa del programa que 
anima en el canal oficial, “Somos”, pues no tiene el 
rating que merecía, Pero es justifica do ya que no 
se trata del programa en sí sino de la da com- 


petencia que hay en ese horario de la noche. Ella 
bien vale una audiencia 
e IDA Y VUELTA 

Eduardo Rodrigo, el Célibe pescado, ha prome- 


tido que en octubre regresará al pais no sin antes 
irse el sábado 17 a España. De allí volará nueva- 
mente a Latinoamérica ya que el 1* de setiembre 
esperan en Caracas para hacer e 
televisivas, De allí seguirá a México y Nu 
ra, final te, aterrizar en Baires 
raveral mes. A saudade mata a gente 


e LAS ULTIMAS 


estos días se renará en la sala Planeta 

de Joe Ese Atendiendo al señor 

Sloane”). Forman en el cast Dora Baret, la an- 

helante, y Diego Botto. el e de doña Nene, 

y dirige Agustín Alezzo, el cuidadoso, ¿Será el bo- 
tin de los valientes 


MUERTE DE STRAVINSKY 


(EFE) 
francesa Se 
muerte de 


Igor 
poniendo de re- 


virtudes de genio 
úsica y evidenciando 


profunda mente lamenta- 
odos los medios mu- 
país. 


país. 


PROGRAMA PARA HOY 


16.30 
Señal de Ajuste 
Frente a la Facultad 
Cine 
“En la ardiente 
oscuridad” 
M. Legrand y D. Marzio 
(Argentina, 1959) 

17 
Los Picapiedras 
17.30 


113) 


Lassie 
Estación Retiro 
18 
Tropa de Asalte 
Para Grandes y 
18.30 
La Luna de Canéla 
Música en Libertad 
El Zapato Roto 
19 
Notidós 
La Primera 
de la Noche 
19.20 
Teleonce Informa 
19.30 
Lawman 
Nuevediario Extra 
Telenoche 
20 


00 600 00 00 O 


900 a 


Bronco 
Somos 


00 


20.23 
Redacción 7 

20.30 
José María Muñoz 
Grandes Valores 
del Tango 
Reino Salvaje 
Casino 

20.55 


o 


89 YN 


Micronoticiero 
Económico 
21 


E) Yo Fui Criminal 
Cine 
“Soy un fugitivo” 
P, Muni y N. Franels 
(Norteamericana) 


OD Jaujarana 
21.30 


o 


O Cine 


“El gran pecador” 
Peck y A. Garduer 


Norteamericana, 1951) 
22 
E) Cine 
“El despertar del sexo” 
(Española ) 


0D La Gran Aventura 
Competencia estudiantil 
Otto Krause vs, 


Bachilierato Lincoln) 
(3 Odol Pregunta 
22.30 


Redacción 7 
( Entre las Sogas 
AS 
€2 Proceso 70 
23.30 
E) Panorama Francés 
E) El Mundo de la Ciencia 
UD Dialoguemos 
con los Médicos 
Congreso Internacional 
de Clencias Neurológicas; 
Psiquiátricas y 
Neuroquirúrgicas 
24 
Cuentos de Medianoche 
Exitos en Serie 
Actualidad en 24 Horas 
Al Cierre 


7 palabrE de Dios 

La Voz del Concilio 
Palabras de Vida 
Un Momento 

de Meditación 


Ae 9800 


y Chicos 


O q 


